Мы храним тебя, Россия! 


РАСТАЯ ЗВЕЗАА 


ПОНЕДЕЛЬНИК 


ЯНВАРЬ 


№7 
(27926) 


ходитс 1 января 1924 года ® млллм.ге4таг.ги, красная 


стр. 


Сердечные 
послания 
на линию огня 


Школа, 

в которой 

с малолетства 
учатся летать 


5 стр. 8 


Родной страны беречь покой и славу 


Выполняя боевые задачи специальной военной операции, наши доблестные воины действуют с присущим 
им беспримерным мужеством, удивительным бесстрашием, непоколебимой стойкостью и образцовым 


профессиональным мастерством 


Леонид ХАЙРЕМДИНОВ * 


Патриотизм есть любовь к Родине. Но что значит побить её? Патрио- 
тизм подразумевает то, что ты знаешь и ценишь прошлое своей страны, 
принимаешь активное участие в её настоящем и думаешь, заботишься 0 её 
будущем. Человек, считающий себя патриотом, должен знать и уважать 
‘родную культуру, родные традиции, родной язык, относиться с уваже- 
нием к своим соотечественникам. Любовь к своей стране — незыблемая 
ценность, которая воспитывается с самых ранних лет в семье, в школе, 
в обществе в целом. Эта ценность не может проявляться лишь на словах. 
`Настоящего патриота характеризуют поступки — всё то, что он спо- 
собен сделать для своей Отчизны, как будет вести себя он, если ей будет 
угрожать опасность. Бесспорно, патриотизм во все времена был двига- 
‘телем, ведущим к победе. Боевой дух, желание не допустить вторжения 
врага на свою родную землю и любовь к ней совершали и будут совершать 
‘удивительные чудеса. 


Народная мудрость гласит: «На- 
поить и накормить земля может 
всех, но защитить себя земля не мо- 
жет». Исторически сложилось так, 
что дело воина-защитника всегда 
было в почёте на Руси. Наша исто- 
рия — это история воинского под- 
вига. Четыре мировых нашествия 
прокатились по нашей земле — ха- 
зарское полчище, монгольская 
орда, наполеоновская армия и не- 
мецко-фашистские агрессоры. Все 


они исчезли, разбившись о стой- 
кость русских солдат. 

Патриотизм во все времена и 
во все периоды нашей истории был 
и остаётся необходимым услови- 
ем сохранения и развития страны, 
а также важнейшей ценностью рос- 
сийского многонационального на- 
рода, национальной идеей России. 

В годы Великой Отечественной 
войны патриотизм стал наиваж- 
нейшей ценностью в советском об- 
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МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ 


ОБСУЖДЕНЫ НАИБОЛЕЕ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 


В Москве состоялась встреча 
заместителя министра обороны 
Российской Федерации генерал- 
полковника Александра Фомина 
с президентом Международного 
Комитета Красного Креста Мирья- 


ной  Сполярич-Эгтер. Стороны 
обсудили наиболее актуальные 
вопросы взаимодействия Мин- 


обороны России и МККК на укра- 
инском направлении, в том числе 
соблюдение норм международного 
гуманитарного права, обращение 
с военнопленными, поиск без вести 
пропавших лиц. Встреча прошла 
в конструктивном ключе. Услови- 
лись продолжить контакты. 


МОРСКОЙ ПОХОД 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 


Корабельная авиагруппа фре- 
гата «Адмирал Флота Советского 
Союза Горшков» отработала полё- 
ты вертолёта Ка-27 с борта корабля 
в сложных  гидрометеоусловиях 
в Атлантическом океане. Трениров- 
ки лётчиков носили плановый ха- 
рактер. Во время полётов ими была 
проведена воздушная разведка с це- 
лью вскрытия воздушной и надво- 
дной обстановки по маршруту пере- 
хода фрегата. Также в ходе лётной 


ществе, когда стоял вопрос о жиз- 
ни и смерти нашего государства, 
о том, быть ли ему свободным, не- 
зависимым или впасть в порабоще- 
ние, а то и полностью потеряться 
с исторической поверхности чело- 
вечества. Именно в этот период тя- 
желейших за всю историю нашего 
Отечества испытаний вся страна 
поднялась на его защиту. И не было 
ничего выше и дороже этого по- 
истине святого понятия, которое 
вдохновляло многих людей на пре- 
одоление любых испытаний во имя 
спасения родной земли. Невидан- 
ная стойкость и мужество совет- 
ских воинов, массовый героизм на 
фронте и в тылу, огромное стрем- 
ление наших людей отдать всё, 
даже свою жизнь во имя Победы, 
позволили поднять представление 
о патриотизме советского народа 
на недосягаемую высоту. 

За скупыми цифрами стати- 
стики — миллионы жизней людей, 
на чью долю выпали эти страш- 
ные годы, искалечившие и из- 
ранившие их души, истоптавшие 


мечты и надежды. Во время войны 
каждый осознал себя частью со- 
зидательной мощи народа, частью. 
великого государства. Никогда не 
победить тот народ, который го- 
рячо любит свою Родину. Солдаты 
поднимались в атаку, боролись со 
злейшим врагом, когда смерто- 
носным металлом был пронизан 
весь воздух. 

Вероломно напавшая на Со- 
ветский Союз фашистская ар- 
мия была высокооснащённой 
в техническом отношении и хо- 
рошо вымуштрованной. За всю 
историю человечества удар по- 
добной силы не обрушивался 
ни на одно государство. Опья- 
нённое лёгкими победами на за- 
паде, гитлеровское руководство 
планировало в рекордно корот- 
кие сроки захватить территорию 
СССР. Однако с первых минуг 
войны и до самого её конца фа- 
шистов преследовало упорное 
сопротивление советского на- 
рода под лозунгом «Победа или 


смерть». 2. | 
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Российские войска в ходе специальной военной операции успешно продвигаются сразу на нескольких направлениях 


Александр ТИХОНОВ * 


В результате продвижения вперёд на донецком 
направлении освобождены село Клещеевка и по- 
Сёлок городского типа Двуречье, на запорожском 
направлении — село Лобковое Запорожской обла- 
сти. При этом на всех направлениях уничтожа- 
ются вооружение, военная техника (в том чис- 
ле производства США), живая сила противника, 
а также склады боеприпасов и ангары с припа- 
сами. Результативна контрбатарейная борьба. 
Очередные потери понесла пилотируемая и бес- 
пилотная авиация ВСУ. 


Обстановка на линии боевого соприкос- 
новения в последние дни изменилась. Точнее, 
меняться стала сама эта линия, поскольку 
наши войска, уже продолжительное время на- 
ступавшие на донецком направлении, переш- 
ли в наступление и на запорожском. 

Как сообщил официальный представитель 
Министерства обороны Российской Федера- 
ции генерал-лейтенант Игорь Конашенков, 
по состоянию на 20 января на донецком на- 


правлении добровольцы штурмовых отрядов 
при огневой поддержке оперативно-тактиче- 
ской и армейской авиации, ракетных войск 
и артиллерии Южного военного округа осво- 
бодили село Клещеевка Донецкой Народной 
Республики. 

В районе села Звановка Донецкой Народ- 
ной Республики уничтожен склад реактивных 
снарядов к системам залпового огня ВСУ. 
Кроме того, за сутки уничтожены до 60 укра- 
инских военнослужащих, три боевые брони- 
рованные машины, два автомобиля, две само- 
ходные артиллерийские установки «Гвоздика», 
а также гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20. 

На запорожском направлении успешными 
наступательными действиями подразделений 
Восточного военного округа освобождено 
село Лобковое Запорожской области. 

В районе села Каменское Запорожской 
области уничтожен ангар с вооружением и 
военной техникой ВСУ, в районе села Малая 
Токмачка этого же региона — радиолокацион- 
ная станция контрбатарейной борьбы произ- 
водства США АМ/ТРО-37. И НЗ ст. | 


смены экипаж выполнил взлёты и 
посадки на вертолётную площадку 
фрегата на ходу с целью поддержа- 
ния уровня подготовки лётного со- 
става. Полёты проходили при вол- 
нении моря до 3 баллов и скорости 
ветра около 15 метров в секунду. 


ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУСКИ ОТРК 
«ИСКАНДЕР-М» 

В Ленинградской — области 
с военнослужащими ракетной 


бригады общевойсковой армии 
Западного военного округа про- 
ведены практические занятия по 
управлению ракетными ударами. 
В рамках учения подразделения 
ОТРК «Искандер-М» совершили 
20-километровый марш в незна- 
комый район. В ходе марша воен- 
нослужащие отработали задачи по 
отражению нападения диверсион- 
но-разведывательных групп услов- 
ного противника, преодолению 
заражённых участков местности. 
По прибытии на место проведения 
специальных занятий расчёты ор- 
ганизовали маскировку ракетных 
комплексов, выполнили нормати- 
вы по развёртыванию оперативно- 
тактических комплексов, устано- 
вили устойчивую связь и провели 
учебные (электронные) пуски ра- 
кет По результатам проведения 
электронных пусков действия во- 
еннослужащих ракетной бригады 
были оценены на «отлично». 


УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 
ПОЛЁТЫ НАД ЯПОНСКИМ 
МОРЕМ 


Экипажи противолодочных са- 
молётов Ил-38 морской авиации 
Тихоокеанского флота провели 
учебно-тренировочные полёты над. 
акваторией Японского моря. В ходе 
выполнения полётов экипажи от- 
работали поиск, классификацию и 
слежение за подводными лодками 
условного противника с комплекс- 
ным применением современных ра- 
диолокационных и гидроакустиче- 
ских средств обнаружения. В рамках 
мероприятия самолёты отработали 
алгоритм действий по условному 
сбрасыванию — гидроакустических 
буёв. Командиры экипажей Ил-38 
выполнили контрольные полётные 
задания на получение допуска к пи- 
лотированию в сложных метеоусло- 
виях в дневное время суток. 


Отправляя частичку души Уоперационного стола 
хирурги в бронежилетах 


Не проходит и недели, чтобы на передовой 
не получали гуманитарные грузы 
Юрий БОРОДИН * 


Рисунок и трогательное письмо от школьника, шерстяные носки и ва- 
режки от пенсионерки, средства личной гигиены от частной фирмы, 
техника от местных органов власти. Небольшие коробки и громадные 
контейнеры: как издревле принято на Руси, посылают кто сколько мо- 
жет. Важно, что от всей души. 


Ростовская область собрала и отправила в зону специальной воен- 
ной операции очередной сердечный привет. Партия гуманитарной по- 
мощи общим весом семь тонн передана военнослужащим сражающихся 
с неонацистами подразделений, укомплектованных жителями Дона. 

На приобретение вещей и продуктов, а также имущества для обу- 
стройства лагерей в полевых условиях из бюджета было направлено по- 
рядка 5,5 млн рублей. Соответствующее решение было принято главой 
региона Василем Голубевым. 

Военнослужащим передали также мёд и сгущённое молоко. Сладкие 
подарки напомнят бойцам о доме, о том, что им желают победы и ждут 
их скорейшего возвращения. + 


Военные врачи Минобороны России 
самоотверженно спасают раненных в ходе 
спецоперации военнослужащих 


Екатерина МАРТЬЯНОВА х 


Отрабатывая широкий 
спектр стратегических 


Главная цель совместного лётно-тактического 
учения вооружённых сил Республики Беларусь 
и Российской Федерации - повышение 


В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова на днях боролись за 
жизнь пациента в особых условиях. Сложнейшую операцию по извлече- 
нию осколка, который мог в любую минуту взорваться, врачи проводили 
в бронежилетах и с особой осторожностью. О том, как всё проходило, 
рассказали участники хирургического вмешательства. 


На одном из этапов эвакуации к хирургам поступил военнослужащий, 
который во время боевых действий в зоне специальной военной операции 
получил множественные осколочные ранения мягких тканей обеих ног и 
проникающее ранение брюшной полости. Врачи изначально не предпо- 
лагали, с чем им предстоит столкнуться. Я ибо". | 


оперативной совместимости авиационных 
подразделений 


Андрей ГАВРИЛЕНКО * 


В рамках проведения второго этапа совместного лётно-тактического 
учения вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации 
‘авиационные подразделения, входящие в состав авиационного компонента 
‘региональной группировки войск (сил), приступили к выполнению задач по 
предназначению. и 
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Патриотизм советских людей 
на ниве защиты Отчизны ярко 
проявился в героических подвигах 
воинов, которые в тяжёлых оборо- 
нительных боях показали пример 
боевой доблести, самоотверженно 
отстаивая каждую пяль своей зем- 
ли. Как отмечал четырежды Герой 
‘Советского Союза Маршал Совет- 
ского Союза ГК. Жуков: «Совет- 
ский солдат умел прямо смотреть 
в глаза смертельной опасности, 
проявлял высшую воинскую до- 
блесть и героизм. И нет границ 
величию сго подвига во имя 
Родины». 

В последнее — десятилетие 
в условиях, развёрнутых против 
России под руководством США 
странами НАТО, санкционных, 
информационных, торговых, тех- 
нологических, финансовых, мен- 
тальных и гибридных войн термин 
«патриотизм» стал ключевым в по- 
нимании сути происходящих про- 
цессов и эффективности противо- 
действия попыткам разрушения 
нашей страны или лишения её су- 
веренитета. 

Несколько лет назад Прези- 
дент Российской Федерации — 
Верховный Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами Россий- 
ской Федерации Владимир Путин 
указал на роль патриотизма в по- 
ступательном развитии нашей 
страны. «По поводу того, есть у нас 
идея или нет строительства госу- 
дарства, страны, на чём строить, я 
уже много раз говорил. Я считаю, 
что в самом хорошем, не квасном 
смысле этого слова, патриотизм не 
может не быть основой укрепле- 
ния нашего государства в широ- 
ком и самом благородном смысле 
этого слова», — отметил глава го- 
сударства. 

— Для России высокие идеалы 
патриотизма имеют особую цен- 
ность. На них основана непобеди- 
мая сила духа нашего народа, ко- 
торая не раз удивляла и восхищала 
весь мир. Чувство патриотизма — 
важнейшая часть общенациональ- 
ной культуры, стержень нашей ге- 
нетической памяти, — сказал тогда 
президент. 

Героизм и патриотизм совет- 
ского народа, ярко проявившиеся 
в годы Великой Отечественной 
войны, взаимосвязаны. Эти два 
понятия — стороны одной медали. 
(Страна не выдержала бы такого 
страшного и сурового испытания, 
если бы не жила одной мыслью: 
«Всё для фронта, всё для победы!» 
Солдаты самоотверженно воевали, 
не имея ни выходных, ни праздни- 
ков, но так же жил и тыл, пото- 
му что там, на передовой, нужны 
были патроны, снаряды, оружие, 
истребители и бомбардировщики, 
танки и пушки, чтобы бить фаши- 
стов. Всё это делали в тылу. 

Страна ковала победу общи- 
ми усилиями всего народа. Вме- 
сто ушедших на фронт к станкам 
вставали их отцы и матери, жёны 
и дети. Подросткам, не доставав- 
шим до станка, делали специаль- 
ные подставки, и никаких побла- 
жек — двенадцать часов у станка, 
а в пересменку — восемнадцать. 
Спали тут же, в цеху, чтобы не тра- 
тить время на дорогу домой и об- 
ратно. Да и холодно было дома, 
а на заводе, около литейного цеха, 
был небольшой закуток, где обыч- 


САМООТВЕРЖЕННО 


Родной страны беречь покой и славу 


зические силы? Гордость охваты- 
вает, когда осознаёшь, что страна 
не только воевала, она жила су- 
ровой и вдохновенной жизнью — 
снимались кинофильмы, строи- 
лись и работали театры, писатели 
и артисты выезжали на фронт, 
композиторы и поэты сочиняли 
произведения. 

Герои в России были во все 
времена. И это самый верный 
залог несокрушимости нашей 
Отчизны, её духовной крепости 
и поступательного развития. Пока 
жив российский солдат — верный 
сын и защитник своего Отече- 
ства, — будет жива и Россия — он 
остаётся настоящим патриотом, 
достойным наследником рус- 
ского воинства, о чём в полной 
мере говорит летопись подвигов 
участников специальной военной 
операции. Наши воины сегодня 
защищают наш мир, чтобы ви- 
рус нацизма, которым насыщали 
братскую Украину на протяжении 
долгих десятилетий, не переки- 
нулся на Россию. И в эти дни они 
демонстрируют преемственность 
традиций предков, отстаивавших 
независимость нашей Родины, 
решают важнейшие задачи спе- 
циальной военной операции. От 
её результата будет зависеть буду- 
щее нашего государства. Поэтому 
мы должны знать имена тех, кто 
сейчас находится на передовой. 
Имена героев нашего времени, 
которые спустя годы, десятилетия 
и века будут вспоминать наши по- 
томки. 

Рассказ о героях нашего вре- 
мени сегодня начнём со старшего 
лейтенанта Артура Лесникова. Рота 
связи под командованием офи- 
цера выполняла боевую задачу по 
обеспечению всеми видами связи 
батальонной тактической группы 
российских Вооружённых Сил, 
которая вела бои с украинскими 
неонацистами. 


Старший лейтенант 
Артур ЛЕСНИКОВ. 


В результате очередного мас- 
сированного — артиллерийского 
обстрела со стороны противни- 
ка часть техники связи получила 
повреждения и вышла из строя. 
Понимая, что потеря связи ли- 
шит командование возможно- 
сти оперативно координировать 
действия сил в бою, Артур вместе 
с подчинёнными незамедлитель- 
но приступил к устранению по- 
вреждений. Под плотным огнём 
врагов связисты приступили к от- 
ветственной работе, сопряжённой 
с высоким риском для жизни. 

В ходе очередного вражеско- 
го залпа офицер получил ране- 
ние, однако, несмотря на это, 


страшие старшего лейтенанта 
Артура Лесникова не позволило 
противнику нарушить управление 
нашими подразделениями, со- 
рвать эвакуацию раненых и вос- 
становление повреждённой техни- 
ки. По итогам боя подразделения 
националистов были отброшены 
на исходные позиции. За мужество 
и героизм, проявленные при вы- 
полнении боевой задачи, офицер 
был награждён медалью Суворова. 

Матрос Алексей — Курмазов 
в составе штурмовой группы вы- 
полнял задачу по освобождению 
одного из населённых пунктов, 
подконтрольного украинским на- 
ционалистам. 


Матрос Алексей КУРМАЗОВ. 


В ходе боя штурмовая группа 
подверглась атаке с замаскирован- 
ной позиции боевиков. Несмотря 
на это, наши военнослужащие со- 
риентировались и подавили зама- 
скированную огневую точку про- 
тивника, продолжив наступление. 

При поддержке артиллерии 
враг перешёл в контратаку. Матрос 
Алексей Курмазов, прикрывая 
группу, занял выгодную позицию 
в одном из разрушенных артил- 
лерией неонацистов домов и при- 
крывал выход штурмовой группы 
из-под огня радикалов. 

В ходе боя ранения получи- 
ли командир штурмовой группы 
и ещё один военнослужащий. Не 
теряя ни минуты, Алексей эвакуи- 
ровал раненых товарищей из зоны 
обстрела. Отбив контратаку укра- 
инских боевиков, он по очереди 
вынес к медицинским подразде- 
‘лениям раненых товарищей и вер- 
нулся на огневую позицию. 

Благодаря грамотным и само- 
отверженным действиям матроса 
Алексея Курмазова контратака 
противника была отбита. Жизнь 
российских военнослужащих была 
спасена. 

Отметим, что в этот день 81 год 
назад, 23 января 1942 года, у дерев- 
ни Хлуднево в Калужской обла- 
сти принял неравный бой и ушёл 
в бессмертие отряд чекистов-лыж- 
ников. 

Особая группа отрядов НКВД, 
объединённых в ОМСБОН (от- 
дельная мотострелковая брига- 
да особого назначения), начала 
формироваться 27 июня 1941 года 
в Москве. Перед ней стояли зада- 
чи по разведке тыла противника, 
выявлению планов вражеского 
командования, помощи Красной 
Армии диверсиями в тылу врага. 
Ядром бригады были сотрудни- 
ки НКВД и Высшей пограничной 
школы. 

Под ударами наших войск враг 
отходил на запад, яростно сопро- 


Старшина 2-й статьи Михаил Аленьков в составе отделения вступил 
в бой с превосходившими силами противника. В течение трёх дней 
морские пехотинцы держали оборону на занятом рубеже и не допускали 


вражеского прорыва 


но отсыпалась смена. В эвакуации 
станки сначала ставили на откры- 
том месте под навесы и сразу на- 
чинали выпускать снаряды, пули, 
а стены возводили позже. 

В колхозах женщины, ста- 
рики и дети растили хлеб, кар- 
тофель, овощи, сохраняли скот, 
чтобы было чем кормить армию. 
Откуда брались душевные и фи- 


продолжил руководить действи- 
ями подчинённого личного со- 
става. Благодаря самоотвержен- 
ности, смелости и решительным 
действиям старшего лейтенанта 
Лесникова и вверенного ему лич- 
ного состава, работоспособность 
аппаратуры связи была оператив- 
но восстановлена. 

Проявленное мужество и бес- 


тивляясь и цепляясь за каждый 
населённый пункт. Ожесточённые 
бои разгорелись за город Сухини- 
чи, превращённый гитлеровцами 
в узел сопротивления. 22 января 
1942 года отряду лыжников стар- 
шего лейтенанта К.3З. Лазнюка, 
состоявшему из 27 бойцов, стави- 
лась задача перейти линию фронта 
и внезапным ударом выбить врага 


из деревни Хлуднево. Там против- 
ник накапливал силы для обороны 
города Сухиничи, поэтому лишить 
фашистов этого опорного пункта 
было очень важно. 

В тот же день вечером развед- 
чики боевой группы установили, 
что им противостоит не взвод, 
а батальон численностью до 400 
человек, имеющий миномёты, 
пушки и четыре танка. Несмотря 
на неравенство сил, было приня- 
то решение вступить с фашистами 
в бой, рассчитывая на внезапность 
удара и своевременную поддержку 
1103-го полка 328-й стрелковой 
дивизии. 


дены орденом Ленина, вынес- 
шие из боя раненого командира 
А.П. Кругляков и Е. Ануфри- 
ев — орденами Красного Знаме- 
ни. Лазарю Папернику посмертно 
присвоено звание Героя Советско- 
го Союза. 

3 декабря 1966 года одна из 
улиц на юго-востоке Москвы была 
‘названа в честь Лазаря Паперника, 
а 17 декабря 1967 года в деревне 
Хлуднево в память о героическом 
подвиге воинов-чекистов открыт 
обелиск боевой славы. 

Современные защитники 
Отечества продолжают славные 
боевые традиции своих предше- 


Лейтенант Чермен ШАВЛОХОВ. 


Шавлохова открыл прицельный 
огонь по украинским боевикам. 
Понеся серьёзные потери в живой 


Несмотря на регулярные обстрелы со стороны боевиков, капитану 
Джанболату Гамзаеву удалось в максимально короткие сроки 
организовать устойчивую и непрерывную связь 


Ближе к полуночи воины за- 
няли боевые позиции, затем стре- 
мительно начали атаку, которая 
поначалу оборачивалась в пользу 
отряда НКВД. Одна группа, воз- 
главляемая красноармейцем Вла- 
димиром Захаровым, пробралась 
к штабу фашистов и, уничтожив 
часовых, забросала здание грана- 
тами. Сапёр Алексей Кругляков 
бросил противотанковую гранату 
в дом, в котором находилось более 
20 гитлеровцев. Не выжил никто. 

Среди противника возникла 
паника. Немцы отвечали на огонь 
хаотично, но вскоре поняли, что 
им противостоит хотя и слажен- 
ный, но немногочисленный отряд. 
Враг стал оказывать организован- 
ное сопротивление. Подошли сто- 
явшие на другой стороне деревни 
танки и открыли пулемётно-ору- 
дийный огонь. 

Отряд понёс первые потери. 
Осколком мины был ранен Ки- 
рилл Лазнюк. От второго (пуле- 
вого) ранения в лицо он потерял 
сознание. Командование отрядом 
принял МЛ. Егорцев. Раненым 
А.П. Круглякову и Е.А. Ануфри- 
сву было приказано спасти жизнь 
командира. Остальные чекисты 
приняли бой, отразив несколько 
вражеских атак. 

С каждой минутой сопро- 
тивление нарастало, а вражеское 
кольцо всё теснее сжималось во- 
круг горстки храбрецов. Заняв 
круговую оборону в стоящем на 
краю деревни сарае, они вели не- 
равный бой. Деревянный сарай не 
мог служить долгое время укрыти- 
ем. Было только одно спасение — 
прорвать окружение и укрыться 
в овраге. 

Собрав последние силы и про- 
бивая себе путь гранатами, бой- 
цы бросились в прорыв. Но в это 
время появился немецкий танк 
и открыл пулемётный огонь. Был 
тяжело ранен Егорцев. Подхватив 
раненых, воинам пришлось отсту- 
пать обратно в сарай. 

Они несколько часов держали 
оборону. В бою уничтожили бо- 
лее ста гитлеровцев, но силы были 
неравные. Когда в живых остался 
только Лазарь Паперник, выбрав 
момент, когда вокруг него встали 
враги, он сорвал чеку с последней 
противотанковой гранаты. Вме- 
сте с героем погибли десятки фа- 
шистов. 

Из 27 наших бойцов в жи- 
вых остались только пятеро — 
А.П. Кругляков, Е.А. Ануфриев, 


и 


ИТ Корольков, 
К.З. Лазнюк. 
В боевом донесении штабу за- 


Б.Л. Перлин, 


падного фронта командующий 
16-й армией генерал-лейтенант 
К.К. Рокоссовский и член воен- 
ного совета А.А. Лобачёв писали: 
«Задача командования, поставлен- 
ная отряду старшего лейтенанта 
К.З. Лазнюка, была выполнена. 
Герои-чекисты задержали фаши- 
стов в деревне Хлуднево до под- 
хода основных сил 16-й армии. 
Это дало возможность совместны- 
ми действиями соединений 10-й 
и 16-й армии разгромить крупную 
группировку гитлеровских войск 
в Сухиничах. Лыжники-чекисты 
совершили бессмертный подвиг 
и достойны высокой награды». 

За проявленные мужество и ге- 
роизм 22 бойца ОМСБОН награж- 


ственников и, сражаясь в ходе 
специальной военной операции, 
чтут подвиги тех, кто в годы Вели- 
кой Отечественной войны отстоял 
нашу Родину. 

Вернёмся в наши дни. Стар- 
шина 2-й статьи Михаил Аленьков, 
действуя в составе экипажа боевой 
машины пехоты, выполнял задачу 
по вытеснению вооружённых фор- 
мирований украинских национа- 
листов из населённого пункта. 


о 
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Старшина 2-й статьи 
Михаил АЛЕНЬКОВ. 


В ходе штурмовых действий 
боевая машина пехоты отделе- 
ния, в составе которого находил- 
ся старшина 2-й статьи Михаил 
Аленьков, была подбита противо- 
танковой управляемой ракетой 
и загорелась. 

Несмотря на полученное оско- 
лочное ранение, Михаил, не жалея 
собственной жизни, начал выта- 
скивать из горящей машины своих 
товарищей, получивших повреж- 
дения и неспособных самостоя- 
тельно выбраться. Вытащив людей 
‘из огня, Михаил оказал им первую 
помощь, чем спас их жизнь. 

После оказания первой помо- 
щи отделение морских пехотинцев 
укрылось и заняло оборону. Про- 
тивник перешёл в контратаку. Ми- 
хаил Аленьков в составе отделения 
вступил в бой с превосходившими 
силами противника. В течение 
трёх дней морские пехотинцы дер- 
жали оборону на занятом рубеже 
и не допускали вражеского про- 
рыва. Потеряв значительное число 
военнослужащих и техники, укра- 
инские радикалы начали массиро- 
ванный обстрел позиций морских 
пехотинцев. 

Грамотно оценив обстановку, 
Михаил принял решение опера- 
тивно сменить позицию, что по- 


зволило избежать уничтожения 
морских пехотинцев вражеским 
артиллерийским огнём. Дождав- 
шись прибытия основных сил, 
группа Михаила Аленькова пере- 
‘шла в наступление и выбила про- 
тивника из населённого пункта. 

Взвод под командованием 
лейтенанта Чермена Шавлохова 
выполнял боевую задачу по охра- 
не российских подразделений на 
марше. Следуя по маршруту, рос- 
сийские военнослужащие обнару- 
жили действовавшую в районе их 
движения диверсионную группу 
противника. 

Оценив ситуацию, Чермен 
принял решение — скрытно по- 
добравшись к позициям нацио- 
налистов, нанести внезапный удар. 
Заняв выгодные позиции, взвод 
под командованием лейтенанта 


силе, оставшиеся в живых нацио- 
налисты сложили оружие и сда- 
лись в плен. В ходе допроса боеви- 
ки выдали местоположение своих 
артиллерийских позиций. 

В ходе разведки беспилотным 
летательным аппаратом в районе, 
указанном пленными национали- 
стами, были обнаружены позиции 
вражеской артиллерии. По ним 
был нанесён авиаудар, в резуль- 
тате которого были уничтожены 
4 самоходные артиллерийские 
установки, 8 автомобилей и свыше 
20 националистов. 

Слаженные действия взвода 
под командованием лейтенанта 
Чермена Шавлохова позволили 
сорвать готовящиеся провокации 
в отношении российских войск 
и ликвидировать большое коли- 
чество личного состава и техники 
противника. 

Подразделение под коман- 
дованием капитана Джанболата 
Тамзаева действовало в составе 
мотострелковой бригады и обе- 
спечивало бесперебойной связью 
соединение и вышестоящее ко- 
мандованием. В ходе передисло- 
кации на новые позиции офицер 
лично руководил развёртыванием 


узла связи. 


Капитан Джанболат ГАМЗАЕВ. 


Противник, стремясь не до- 
пустить закрепления наших под- 
разделений на новых рубежах, 
атаковал позиции мотострелковой 
бригады. Несмотря на регулярные 
обстрелы со стороны боевиков, 
капитану Гамзаеву удалось в мак- 
симально короткие сроки органи- 
зовать устойчивую и непрерывную 
связь, что позволило руководству 
своевременно доводить команды 


по нанесению ударов по позициям 
боевиков. 

Неоднократные попытки про- 
тивника нарушить управление под- 
разделениями бригады были без- 
успешны благодаря развёрнутой 
подчинёнными Джанболата допол- 
нительной системе связи и обеспе- 
чения оперативного оповещения 
взаимодействующих войск. 

Профессиональные, смелые 
и решительные действия офице- 
ра дали возможность командова- 
нию оперативно координировать 
действия сил в бою, в результате 
чего наши войска отразили атаку 
националистов и закрепились на 
новых рубежах. За мужество и ге- 
роизм, проявленные в ходе вы- 
полнения боевой задачи, капитан 
Джанболат Гамзаев награждён ме- 
далью Жукова. 


КРАСНАЯ ЗВВЗАА Ас 
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СПЕЦОПЕРАЦИЯ Е} 


Нам наступать зимой привычно 


— Общие потери противника 
за сутки составили до 90 укра- 
инских военнослужащих убиты- 
ми и ранеными, четыре боевые 
бронированные машины, три 
автомобиля, самоходная гауби- 
ца «Акация», а также две гауби- 
цы Д-20 и Д-30, — перечислил 
генерал-лейтенант Игорь Кона- 
шенков. 

На купянском направлении 
армейская авиация и артилле- 
рия Западного военного окру- 
га нанесли огневое поражение 
подразделениям 14-й и 92-й 
механизированных бригад ВСУ 
в районах населённых пунктов 
Тимковка, Табаевка и Бере- 
стовое Харьковской области. 
Уничтожено до 30 украинских 
военнослужащих, боевая брони- 
рованная машина, два пикапа, 
две гаубицы — Д-20 и Д-30. 

На краснолиманском на- 
правлении огнём артиллерии 
Центрального военного округа 
нанесено поражение подразде- 
лениям 92-й и 66-й механизи- 
рованных бригад ВСУ в районах 
сёл Стельмаховка и Макеевка 
Луганской Народной  Респу- 
блики, а также 95-й десантно- 
штурмовой бригады ВСУ в рай- 
оне Серебрянского лесничества. 
В районе города Красного Ли- 
мана ДНР уничтожен склад ар- 
тиллерийских боеприпасов ВСУ. 
Потери противника за сутки на 
данном направлении составили 
свыше 40 военнослужащих, две 
боевые машины пехоты, четыре 
боевые бронированные машины 
и гаубица Д-20. 

На херсонском направлении 
в ходе контрбатарейной борьбы 
уничтожена на огневой пози- 


ции американская самоходная 
артиллерийская установка М109 
Ра!а4т, а также гаубицы Д-30 
и «Мста-Б». 

Экипажи  оперативно-так- 
тической авиации, расчёты ра- 
кетных войск и артиллерии на- 
ших группировок войск (сил) 
нанесли поражение 78 артил- 
лерийским подразделениям на 
огневых позициях, живой силе 
и военной технике в 103 рай- 
онах. 

Истребительной — авиацией 
ВКС России в районе села По- 
сад-Покровское Херсонской 
области сбит в воздухе вертолёт 
Ми-8 воздушных сил Украины. 
Ещё один такой же вертолёт сбит 
в тот день нашими средствами 
противовоздушной обороны 
в районе населённого пункта 
Лозовая Харьковской области. 

Также за сутки уничтожено 
пять беспилотных летательных 
аппаратов в районах населённых 
пунктов Червонопоповка Лу- 
ганской Народной Республики, 
Бердянск Запорожской области, 
Кирилловка и Зелёный Гай До- 
нецкой Народной Республики. 
Перехвачено шесть реактивных 
снарядов систем залпового огня 
НИМАВ$ и «Ураган» в районах 
населённых пунктов Мирное 
и Любимовка Запорожской об- 
ласти. 

По состоянию на 21 января 
наши войска продолжили про- 
двигаться вперёд на вышеназ- 
ванных направлениях. 

Так, на донецком направлении 
добровольцы штурмовых отрядов 
при огневой поддержке опера- 


тивно-тактической и армейской 
авиации, ракетных войск и артил- 
лерии Южного военного округа 
освободили посёлок городского 
типа Двуречье Донецкой Народ- 
ной Республики. 

— Потери ВСУ составили до 
50 военнослужащих убитыми 
и ранеными, две боевые бро- 
нированные машины, три пи- 
капа, а также две гаубицы Д-20 
и Д-30, — уточнил генерал-лей- 
тенант Игорь Конашенков. 

Кроме того, в районе села 
Водяное Донецкой Народной 
Республики уничтожен склад 
артиллерийских боеприпасов 
ВСУ, в районе села Малинов- 
ка — радиолокационная станция 
контрбатарейной борьбы произ- 
водства США АМ/ТРО-37. 

— На запорожском направле- 
нии в результате наступательных 
действий подразделениями Вос- 
точного военного округа заняты 
более выгодные рубежи и пози- 
ции, — сообщил официальный 
представитель Министерства 
обороны РФ. — За сутки уничто- 
жено более 30 боевиков, две бое- 
вые бронированные машины, 
два пикапа, самоходная гаубица 
«Акация», а также гаубица Д-20. 

На купянском направлении 
авиация и артиллерия Западного 
военного округа нанесли огне- 
вое поражение подразделениям 
103-й бригады территориальной 
обороны в районе села Бересто- 
вое Харьковской области. Унич- 
тожено более 35 украинских 
военнослужащих, боевая брони- 
рованная машина и два автомо- 
биля. Кроме того, в районе села 


водяное, Площанка, Нежурино, 
Змиевка, Червонопоповка Лу- 
ганской Народной Республики, 
а также Новоказанковатое Запо- 
рожской области и Благодатное 
Донецкой Народной Респуб- 
лики. 


Кроме того, перехвачено 
три реактивных снаряда си- 
стем залпового огня Н1МАВ$ 
и «Ураган», а также противора- 
диолокационная ракета НАКМ 
в районах населённых пунктов 
Васильевка и Грозовое Запорож- 
ской области. 


сти уничтожен склад артилле- 
рийских боеприпасов ВСУ. 

На купянском направлении 
штурмовой, армейской авиаци- 
ей и артиллерией ЗВО нанесено 
огневое поражение скоплениям 
живой силы подразделений 14-й 


и 92-й механизированных бри- 
гад ВСУ в районах населённых 
пунктов Двуречная, Гряниковка 
Харьковской области, а также 
Новосёловское и северной окра- 
ины Стельмаховки Луганской 
Народной Республики. Унич- 
тожено свыше 50 украинских 


На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 
на огневой позиции американская самоходная артиллерийская установка 
№М109 Раади, а также две гаубицы: Д-30 и «Мста-Б» 


Ольшана Харьковской области 
уничтожен склад артиллерий- 
ских боеприпасов ВСУ. 

На краснолиманском на- 
правлении огнём артиллерии 
Центрального военного округа 
нанесено поражение подраз- 
делениям 111-й бригады терри- 
ториальной обороны в районах 
населённых пунктов Торское 
и Терны Донецкой Народной 
Республики. Уничтожено свыше 


20 украинских военнослужащих, 
боевая машина пехоты, гауби- 
ца Д-20, а также радиолокаци- 
онная станция контрбатарей- 
ной борьбы производства США. 
АМ/ТРО-37. 

Экипажи — оперативно-так- 
тической авиации, расчёты 
ракетных войск и артиллерии 
труппировок наших войск (сил) 
нанесли поражение пункту 
управления 36-го отдельного 
стрелкового батальона терри- 
ториальной обороны в районе 
посёлка Котляровка Донецкой 
Народной Республики, а также 
67 артиллерийским подразделе- 


На вчерашнем брифинге ге- 
нерал-лейтенант Игорь Кона- 
шенков снова сообщил о резуль- 
татах продвижения наших войск 
на донецком и запорожском на- 
правлениях. 

Итак, по состоянию на 22 ян- 
варя на донецком направлении 
подразделения ЮВО и добро- 
вольцы штурмовых отрядов про- 
должали успешные наступатель- 
ные действия и нанесли огневое 


поражение подразделениям ВСУ 
в районах населённых пунктов 
Раздоловка, Благодатное, Крас- 
нополье и Северное Донецкой 
Народной Республики. Кроме 
того, в районе села Антоновка 
Донецкой Народной Республи- 
ки уничтожен склад артиллерий- 
ских боеприпасов ВСУ. 

— За сутки на данном направ- 
лении уничтожено более 80 укра- 
инских военнослужащих, три 
боевые бронированные машины, 
два автомобиля, а также гаубица 
Д-30, — конкретизировал потери 
противника официальный пред- 
ставитель Минобороны РФ. 


В районе села Малиновка Запорожской области 
уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 


ВСУ 


ниям на огневых позициях, жи- 
вой силе и военной технике в 95 
районах. 

'Истребительной — авиацией 
ВКС России в районе посёлка 
городского типа Владимировка 
Донецкой Народной Республи- 
ки сбит самолет Су-24 воздуш- 
ных сил Украины. 

Средствами противовоз- 
душной обороны в районе на- 
селённого пункта Лозовая Харь- 
ковской области сбит вертолёт 
Ми-8 воздушных сил Украины. 

Также за сутки уничтожено 
14 украинских беспилотных ле- 
тательных аппаратов в районах 
населённых пунктов Ковалёвка, 
Кременная, Наугольное, Ново- 


На запорожском направле- 
нии в ходе наступательных дей- 
ствий подразделениями Вос- 
точного военного округа заняты 
более выгодные рубежи и пози- 
ции. За сутки на данном направ- 
лении уничтожено до 85 украин- 
ских военнослужащих, боевая 
машина пехоты, две боевые бро- 
нированные машины, пикап, 
две гаубицы Д-20 в районах на- 
селённых пунктов Степногорск 
Запорожской области и Пречи- 
стовка Донецкой Народной Рес- 
публики, а также гаубица Д-30 
в районе села Преображенка За- 
порожской области. 

Кроме того, в районе села 
Малиновка Запорожской обла- 


военнослужащих, — автомобиль 
и пикап. 

На краснолиманском на- 
правлении ударами оператив- 
но-тактической и армейской 
авиации, огнём артиллерии ЦВО 
и Воздушно-десантных войск 
нанесено поражение подраз- 
делениям 92-й механизирован- 
ной бригады ВСУ в районе села 
Стельмаховка, 95-й, 80-й де- 
сантно-штурмовых бригад ВСУ 
и 125-й бригады территориаль- 
ной обороны в районах населён- 
ных пунктов Червоная Диброва 
Луганской Народной Республи- 
ки, Серебрянского лесничества 
и Ямполовка Донецкой Народ- 
ной Республики. 

— За сутки на данном на- 
правлении уничтожено свыше 
80 украинских военнослужащих, 
боевая машина пехоты, пять 
боевых бронированных машин 
и пикап, — уточнил официаль- 
ный представитель российского 
военного ведомства. 

В районах населённых пун- 
ктов Вишнёвое Донецкой На- 
родной Республики и Невское 


Оперативно-тактической 
авиацией, ракетными войска- 
ми и артиллерией наших груп- 
пировок войск (сил) нанесено 
поражение пункту управления 
128-й горно-штурмовой брига- 
ды ВСУ в районе населённого 


пункта Лежино Запорожской 
области, а также 74 артилле- 
рийским подразделениям ВСУ 
на огневых позициях, живой 
силе и военной технике в 119 


районах. 
Российскими средствами 
противовоздушной обороны 


в районе вышеупомянутого села 
Антоновка ДНР сбит самолёт 
Су-25 воздушных сил Украины. 

Также за сутки уничтоже- 
ны девять украинских беспи- 
лотных летательных аппаратов 
в районах населённых пунктов 


Змиевка, Владимировка, Крас- 
нореченское, Ягодное Луган- 
ской Народной Республики, 
Урожайное, Новомайорское До- 
нецкой Народной Республики, 
Приютное Запорожской обла- 
сти и Очаковское Херсонской 
области. 

В районах населённых пун- 
ктов Работино и Молочанск За- 


Российскими средствами противовоздушной 
обороны в районе села Антоновка ДНР сбит 
самолёт Су-25 воздушных сил Украины 


Луганской Народной Республи- 
ки уничтожены две радиолока- 
ционные станции контрбатарей- 
ной борьбы производства США. 
АМ/ТРО-48 и АМ/ТРО-37. 

На херсонском направлении 
в районе села Садовое Херсон- 
ской области уничтожена радио- 
локационная станция контрба- 
тарейной борьбы производства 
США АМ/ТРО-36. 


порожской области сбиты два 
реактивных снаряда системы 
залпового огня НИМАК$ про- 
изводства США. Кроме того, 
в районе посёлка городского 
типа Степногорск Запорожской 
области перехвачена американ- 
ская противорадиолокационная 
ракета НАКМ. 

Как подытожил  генерал- 
лейтенант Игорь Конашенков, 


всего с начала специальной во- 
енной операции уничтожены 
376 самолётов, 203 вертолёта, 
2931 беспилотный летательный 
аппарат, 401 зенитный ракетный 
комплекс, 7601 танк и другая 
боевая бронированная машина, 
985 боевых машин реактивных 
систем залпового огня, 3887 ору- 
дий полевой артиллерии и ми- 
номётов, а также 8144 единицы 
специальной военной автомо- 
бильной техники. 


Показательно, что все эти 
последние дни в сводках не фи- 
гурировали танки ВСУ. Нынче 
они в дефиците. И именно их 
киевский неонацистский режим 
выпрашивает у своих спонсоров 
на Западе. 

Однако, как показала про- 
шедшая на американской авиа- 
базе Рамштайн в Германии 
в конце минувшей недели встре- 
ча контактной группы НАТО по 
поддержке Украины, у нынеш- 
них «благодетелей» Киева на 
этот счёт нет единого мнения. 


И пока непонятно, появятся 
на полях Украины немецкие 
танки 1еораг4 и американские 
АБгатз или нет. Что касается 
немецких танков, то министр 
обороны США Ллойд Остин 
подтвердил позицию Германии 
о том, что решение об отправке 
танков Геораг4 на Украину так 
и не было принято. Новый ми- 
нистр обороны Германии Борис 
Писториус заявил, что Берлину 
нужно взвесить все аргумен- 
ты и он не может сказать, когда 
и какое решение по танкам будет 
окончательным. 

Одним из аргументов отка- 
заться от поставок вполне могут 
быть сравнительно небольшие 
запасы танков в бундесвере. 
И обнулять их, согласившись 
с предложением американцев за- 
менить «Леопарды» в Германии 
«Абрамсами» по выгодной для 
американцев цене, немцы пока 
не решились. Хватит ли у них 
сил сопротивляться давлению со 
стороны Киева и Вашингтона, 
покажет время. 


ЕЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ 


А КАСНАЯ ЗВВАА 
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Российские военнослужащие продолжают образцово решать боевые задачи в зоне специальной 


военной операции 
Андрей ГАВРИЛЕНКО х* 


ОБЕСПЕЧИВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВОЗДУШНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 


Успешно действуют расчёты 
зенитного ракетного комплекса 
«Оса» соединения противовоз- 
душной обороны Центрального 
военного округа. В ходе боевого 
дежурства расчёты ЗРК прикры- 
вают районы дислокации личного 
состава, техники и сосредоточения 
штурмовых подразделений ЦВО. 

Специфика вооружения и ра- 
диолокационного оборудования 
комплекса позволяет обнару- 
живать и уничтожать малогаба- 
ритные разведывательные бес- 
пилотные летательные аппараты 
противника. Расчёт ЗРК «Оса» 
ЦВО за последние недели унич- 
тожил около 30 беспилотников 
ВСУ, которые вели аэроразведку 
позиций Вооружённых Сил Рос- 
сии, что позволило предотвра- 
тить артиллерийские удары, со- 
хранить жизнь личного состава 
и боеготовность подразделений. 

За непрерывное обеспечение 
безопасности воздушного про- 
странства в районах дислокации 
войск Вооружённых Сил РФ 
расчёт зенитного ракетного ком- 
плекса «Оса» Центрального во- 
енного округа удостоен государ- 
ственных наград. 


В ЕДИНОЙ ОГНЕВОЙ 


СИСТЕМЕ 
Расчёты зенитных ракетных 
комплексов «Бук-МЗ» Южно- 


го военного округа продолжают 
успешно выполнять задачи спе- 
циальной военной операции. 
Подразделения войсковой про- 
тивовоздушной обороны Во- 
оружённых Сил России в течение 
месяца предотвратили в небе над 
южным участком проведения 
СВО более двадцати попыток 
нанесения противником ударов 
по гражданской инфраструктуре 
и местам проживания мирного 
населения. 

Боевые расчёты установок 
ПВО ЮВО уничтожили самолёты, 
вертолёты и снаряды реактивных 
систем залпового огня Н!МАВ$ 
на дистанциях около 40 км, а так- 
же обеспечили своевременное об- 
наружение и уничтожение средств 
воздушного нападения противни- 
ка на дальних подступах к охраня- 
емым объектам. 

«Сейчас мы выполняем задачи 
по наблюдению за воздушной об- 
становкой нашего позиционного 
района, выявляем цели, которые 
являются либо нашими, либо не 
нашими. Если цель не наша, мы 
её уничтожаем. Чаще всего защи- 
щаем население от воздушного 
нападения», — объяснил военно- 
служащий Вооружённых Сил РФ 
с позывным «Купол». 

Комплексы входят в единую 
огневую систему, что позволяет 
во время боевого дежурства кру- 
глосуточно обнаруживать, сопро- 
вождать и уничтожать различные 
типы целей, обеспечивая надёж- 
ное прикрытие с воздуха позиций 
Вооружённых Сил РФ, а также 
важнейших административных 
и промышленных объектов осво- 
бождённых регионов. 

«Нашим подразделением 
было уничтожено 10 целей типа 
Н1МАК$. Наш зенитный ракет- 
ный комплекс зарекомендовал 
себя с наилучшей стороны и на 
практике доказал, что способен 
бороться со всеми типами лета- 
тельных аппаратов, начиная от 
маленьких беспилотников и за- 
канчивая большими баллистиче- 
скими целями», — пояснил воен- 
нослужащий Вооружённых Сил 
РФ с позывным «Щит». 


ПО ВСЕМ ВИДАМ 
УКРЕПЛЕНИЙ 


Расчёты 152-мм самоходных 
гаубиц 2С3 «Акация» арктиче- 
ского соединения Северного 
флота продолжают успешно вы- 
полнять боевые задачи в зоне 
специальной военной операции. 
Артиллеристы арктического со- 
единения наносят удары по всем 
видам укреплений вооружённых 
сил Украины, уничтожают живую 
силу, вооружение и технику про- 
тивника. 

Расчёты самоходных артилле- 
рийских гаубиц после выполне- 
ния поставленной огневой задачи 
перемещаются на другие позиции 
для ведения огня и с другого на- 
правления продолжают наносить 
точные удары по подразделениям 
украинских националистов. 

«Много отличившихся в на- 
шей бригаде, много решённых за- 
дач. У многих солдат и офицеров 
‘уже по две и три боевые награды: 
орден Мужества, медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
с мечами, медаль «За отвагу» — 
практически весь личный состав 
награждён», — рассказал военно- 
служащий с позывным «Колдун». 


СОБЛЮДАЯ ТРЕБОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Военнослужащие инженер- 


ных войск Западного военного 
округа в зоне проведения специ- 
альной военной операции про- 
должают разминировать от не- 
разорвавшихся боеприпасов ВСУ 
приусадебные участки, сельско- 
хозяйственные угодья и автомо- 
бильные дороги в освобождён- 
ных населённых пунктах. 

Сапёрные подразделения 
ежедневно совершают выезды 
на разминирование. После при- 
бытия проводится инженерная 
разведка местности, оценивает- 
ся обстановка, после чего группа 
разминирования в защитных ко- 
стюмах сапёра с использовани- 
ем современных миноискателей 
и инженерных щупов приступает 
к очистке местности от взрыво- 
опасных предметов. 

В составе инженерно-сапёр- 
ных подразделений ЗВО в од- 
ном строю боевые задачи в ходе 
специальной военной операции 
выполняют добровольцы и во- 
еннослужащие, призванные из 
запаса по частичной мобилиза- 
ции и завершившие подготовку 
и боевое слаживание в учебных 
центрах Минобороны и на поли- 
гонах Западного военного окру- 
га, в том числе в тыловых районах 
проведения СВО. 

На одном из направлений 
военнослужащие — инженерно- 
сапёрных подразделений ЗВО 
провели разминирование более 
8 тысяч квадратных километров. 

В ходе инженерной разведки 
сапёры часто находят противо- 
танковые мины, установленные 
на дорогах и полях. Большую часть 
боеприпасов ВСУ сапёры уничто- 
жают накладными зарядами. 

Мероприятия по обнаруже- 
нию и обезвреживанию взрыв- 
ных устройств, в том числе мин- 
ловушек, проходят при строгом 
соблюдении требований безопас- 
ности. Шаг за шагом сапёры про- 
чёсывают всю территорию, что- 
бы понять, где конкретно могли 
остаться неразорвавшиеся сна- 
ряды. Некоторые из них на по- 
верхности, некоторые могут быть 
глубоко под землёй. Поэтому 
приходится быть очень осторож- 
ным. Аккуратно, чтобы не задеть 
снаряд, сапёры укладывают под- 
рывной заряд, затем, находясь на 
безопасном удалении, уничтожа- 
ют его. 


В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК 


Экипажи  истребителей-бом- 
бардировщиков Су-34 круглосу- 
точно несут боевое дежурство на 
аэродромах базирования. Лётчи- 
ки ВКС России выполняют за- 
дачи воздушного патрулирования 
и прикрытия действий подразде- 
лений Вооружённых Сил России 
и союзных сил в любое время су- 
ток и в любых метеорологических 
условиях. 

Боевые вылеты осуществля- 
ются с ракетным вооружением 
различного класса. «В боевых 
вылетах осуществляем прикры- 
тие штурмовой авиации, поиск 
наземных объектов, их распозна- 
вание и уничтожение. Мораль- 
но-психологическое — состояние 


НАНОСЯ УДАРЫ «ГРАДОМ» 


Успешно действуют расч 
ты реактивных систем залпового 
огня «Град» Воздушно-десантных 
войск. Цели противника подавля- 
ются огнём реактивных систем 
залпового огня, 122-мм реактив- 
ные снаряды поражают взводные 
опорные пункты и силы против- 
ника в районах сосредоточения до 
их выхода на рубежи. 

После каждой стрельбы ма- 
шины скрытно меняют пози- 
цию, перезаряжаются и наносят 
новый удар. Для целеуказания 
и корректировки огня артилле- 
ристы взаимодействуют с расчё- 
тами беспилотных летательных 
аппаратов. 


ИНТЕНСИВНОСТЬ РАБОТЫ 
ПРЕДЕЛЬНАЯ 


Российские подразделения 
противовоздушной обороны 
круглосуточно несут боевое де- 
журство по охране воздушного 
пространства в зоне проведения 
специальной военной операции. 
В процессе несения боевого де- 
журства расчёты ЗРПК «Пан- 
цирь» уничтожают воздушные 
суда и беспилотные летательные 
аппараты ВСУ, а также ракеты 
различного класса. 

Системы обнаружения ЗРПК 
позволяют расчёту вычислять 
в небе как крупные цели, такие 
как крылатые и баллистические 
ракеты, вертолёты, самолёты или 
снаряды РСЗО, так и совсем не- 
большие, как бытовые дроны, 
которые ВСУ часто используют 
для разведки местности и в каче- 
стве камикадзе. 

Интенсивность работы рас- 
чётов комплексов очень высо- 


*. 


кая. Ежедневно комплекс обна- 
руживает воздушные цели и при 
их входе в зону поражения неза- 
медлительно уничтожает с мак- 
симальной эффективностью. 
«Данная машина предназна- 
чена для уничтожения воздуш- 
ных целей противника, а также 
может отрабатывать по назем- 


сказал командир расчёта ЗРПК. 
«Панцирь-С». 

«Небо у нас на замке», — под- 
черкнул он. 


ЗА ЗАЛПОМ ЗАЛП 


Образцово действуют рас- 
чёты реактивных систем залпо- 
вого огня «Ураган» Централь- 
ного военного округа. Боевые 


ва под руководством опытных 
командиров обеспечивают одно- 
временно высокую степень по- 
ражения и безопасность личного 
состава. 

Разведка Западной группи- 
ровки войск получила данные 
о наращивании сил противника 
на одном из направлений. Расчё- 
ту достаточно нескольких минут 
для приведения миномёта к бою, 
после этого беглым огнём с кор- 
ректировкой миномёты наносят 
удар по новым вскрытым объек- 
там противника. 

Тип цели, расстояние до неё 
командир не просто знает, а ви- 
дит. В небе завис беспилотный 
летательный аппарат, его каме- 
ра — глаза миномётного расчёта 
Командир получает картинку 
в режиме реального времени. 
Скорость и точность поражения 
целей достигается также благо- 
даря корректировке огня с помо- 
щью беспилотного летательного 
аппарата. В составе миномётных 
взводов в одном строю боевые 
задачи в ходе проведения спе- 
циальной военной операции 
выполняют добровольцы и во- 
еннослужащие, которые были 
призваны из запаса в рамках ча- 
стичной мобилизации. 

Командир подразделения — 
доброволец с боевым опытом. 
Основа личного состава подразде- 
ления — добровольцы, несколько 
военнослужащих были призваны 
при частичной мобилизации. Все 
они прошли специальную под- 
тотовку и боевое слаживание на 
полигонах, в том числе в тыловых 
районах зоны СВО. 

Более опытные военнослужа- 
щие помогают и поддерживают 
молодых. Подразделение уком- 
плектовано всем необходимым. 
Настрой у расчётов боевой. Все 
стараются внести свой вклад 
в общую победу. Тыловое обеспе- 
чение и денежное довольствие 


Сложение сил по всему фронту 


Военнослужащие выполняют 
свои задачи в несколько смен, 
что позволяет работать в кругло- 
суточном режиме. 

..Разбирать танк Т-80 без 
автокрана бессмысленно. Вес 
деталей доходит до сотен кило- 
граммов. Сам танк весит около 
50 тонн, но считается одним из 
самых манёвренных и скорост- 
ных среди ему подобных. За это 
восьмидесятки модификации УЕ 
прозвали летающими. Но маши- 
на не взлетит, пока не получит 
новый двигатель. Чтобы развя- 
зать всю силовую установку, то 
есть вытащить, осторожно скру- 
чивают все винты — Т-80 нужно 
дообследовать. 

«Тут все машины приходят 
с передовой, все имеют какие-то 
повреждения в плане техниче- 
ском, где-то может быть пробо- 
ина, провода где-то могли пере- 
бить», — рассказал командир 
ремонтного взвода Алексей. 

Рембат вернул к жизни не 
одну сотню боевых машин. Ба- 
тальон мобилен и может раз- 
вернуться практически в чистом 
поле. По условиям работы вре- 
менные цеха не уступают капи- 
тальным — заводским. Здесь есть 
всё необходимое оборудование 
для быстрого ремонта. Главная 
задача — как можно оперативнее 
восстановить и вернуть технику 
в боевые порядки. Отсюда и чёт- 
ко выстроенная логистика. 

Специалисты батальона опе- 
ративно устраняют неисправно- 
сти любых систем. Ремонтируют 
как боевую, так и автомобиль- 
ную технику. Чтобы дело шло 
быстрее, военнослужащим по- 
могают сотрудники  заводов- 
изготовителей, которые до- 
сконально знают устройство 
военной техники, сошедшей 
с конвейеров. 

«Здесь работают професси- 
оналы-специалисты. Мы пере- 


Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, 
в том числе мин-ловушек, проходят при строгом соблюдении требований 


безопасности 
машины реактивных систем военнослужащих организовано даём машины на передовую 
залпового огня прибывают на согласно нормам. такими, какими они выходят 


стартовые позиции, проводят 
развёртывание и наносят ракет- 
ные удары 220-мм реактивными 
снарядами по позициям подраз- 
делений ВСУ. После нанесения 
ударов артиллеристы меняют 
огневые позиции, проводят за- 
рядку и уходят в районы ожи- 
дания. Корректировку огня ар- 
тиллерийским подразделениям 
обеспечивают беспилотные ле- 
тательные аппараты. 

В Центральном военном 
округе отмечают высокую эф- 
фективность применения РСЗО 
«Ураган» за счёт мобильности 
и огневой мощи, а также высоко 
оценивают действия расчётов. 


БЕЗ СУЕТЫ И СПЕШКИ 


Успешно действуют расчёты 
120-мм миномётов Западного во- 
енного округа при выполнении 
огневых задач. 120-мм возимые 
миномёты предназначены для 


поражения живой силы, рас- 
положенной открыто или на- 
ходящейся в укрытиях, огневых 
средств, командно-наблюдатель- 
ных пунктов, вооружения и во- 
енной техники противника. Для 
стрельбы из миномётов не требу- 
ется специальной подготовки по- 
зиций перед стрельбой. 


В ходе специальной военной операции военнослужащие ремонтных 
подразделений ЗВО продолжают бесперебойное обслуживание и ремонт 
вооружения и военной техники 


в коллективе боевое, все настро- 
ены на работу, никто не жалуется 
на тяготы. Специальная военная 
операция даёт колоссальный бо- 
евой опыт. Приобретаем новые 
умения и навыки и испытываем 
новые способы ведения боевых 
действий», — рассказал лётчик 
Даниил. 


ным целям. Воздушные цели — 
это БПЛА, ракеты разного типа, 
самолёты и вертолёты. Нам пере- 
дают данные по радиостанции, 
мы выезжаем. Водитель уже вы- 
бирает место, откуда будет наи- 
более благоприятно отработать. 
Тем самым комплекс вырабаты- 
вает свою мобильность», — рас- 


...Нервы у расчётов железные. 
До позиций ВСУ в лучшем случае 
несколько километров. Но у во- 
оружения никакой суеты и спешки. 

Артиллеристы ведуг огонь 
на подавление огневых позиций 
и разрушение опорных пунктов 
на дальности до 7 тысяч метров. 
Умелые действия личного соста- 


ОВЛАДЕВАЯ ИСКУССТВОМ 


МАСКИРОВКИ 
Военнослужащие ремонтно- 
восстановительного батальона 


ЗВО проводят непрерывные ра- 
боты по восстановлению и ре- 
монту военной техники и во- 
оружения. В одном строю со 
специалистами-ремонтниками 
задачи выполняют военнослу- 
жащие, призванные из запаса 
в рамках частичной мобилиза- 
ции, добровольцы и представи- 
тели заводов-изготовителей. 

В ходе проведения специаль- 
ной военной операции военно- 
служащие ремонтных подразде- 
лений Западного военного округа 
продолжают проводить беспере- 
бойное обслуживание и ремонт 
вооружения и военной техники 
(ВВТ). 

Для этого специалисты 
монтно-восстановительного 


ре- 
ба- 


тальона ЗВО развернули пункты 
ремонта и восстановления тех- 
ники в полевых условиях. Особое 
внимание уделено обслуживанию 
и ремонту ВВТ войск, действую- 
щих на значительном удалении 
от пунктов временного развёрты- 
вания и дислокации. 

В полевых условиях военно- 
служащие проводят восстанови- 
тельные работы любой сложности 
благодаря высокой квалификации 
военнослужащих ремонтных под- 
разделений, а также современным 
машинам технического обслужи- 
вания и ремонта. 

В целях поддержания высо- 
кой боеспособности подразделе- 
ний и обеспечения непрерывно- 
го ведения ими боевых действий 
в первую очередь ремонтируется 
вооружение, которое необходи- 
мо для выполнения боевой зада- 
чи, а также вооружение, которое 
может быть отремонтировано 
в кратчайший срок. 


с завода, чтобы бойцы ни в чём 
не нуждались и победа была за 
нами», — сказал представитель 
завода-изготовителя Евгений. 

Боевые машины некаприз- 
ные, их ремонт может длиться 
всего несколько часов. Но снег, 
дождь и грязь порой затягивают 
работу. Если вид ремонта по- 
зволяет, технику загоняют в спе- 
циальные производственные 
палатки, где имеется круглосу- 
точное отопление и освещение. 
Например, у этого Т-80 надо 
исправить механизм заряжания. 
У бригады на это всего полтора 
часа. 

Работа не застаивается и бла- 
годаря дежурству на площадках 
«Уралов». Здесь на базе «Уралов» 
находятся мастерские на ко- 
лёсах. С их помощью подаётся 
электричество боевым машинам. 

В кузове «Урала» — всё не- 
обходимое и для прикуривания 
техники, и для продувки запча- 
стей, и для сварки. Пока акку- 
мулятор БМП был на зарядке, 
военнослужащие провели диа- 
гностику и поменяли провода. 

«Я призван по частичной мо- 
билизации. На срочной службе 
была подобная нынешней долж- 
ность, выполнял работу, связан- 
ную с электрикой, был началь- 
ником электростанции, здесь я 
электрик БМП», — пояснил наш 
собеседник Андрей. 

Быстрая адаптация — то, что 
присуще всем бойцам рембата. 
Ведь они не просто электрики 
и механики. Перед тем как по- 


ставить сломанную технику на 


ход, её нужно вывезти с передо- 
вой. И с этой задачей бригады 
справляются также неизменно 
хорошо, как и с ремонтом лю- 
бой сложности. Повреждённые 
боевые машины одну за другой 
вытаскивают из-под обстрелов, 
чтобы скорее вернуть к жизни. 

В одном строю со специ- 
алистами  ремонтно-восстано- 
вительного батальона Западного 
военного округа боевые задачи 
выполняют — военнослужащие, 
призванные из запаса, добро- 
вольцы и представители заво- 
дов-изготовителей. 

‘Скорости ремонта в мастер- 
ских, развёрнутых в полевых 
условиях, позавидуют лучшие 
автосервисы. Но это не в ущерб 
качеству. Военные механики 
делают всё как для себя. После 
ремонта сами занимают места 
экипажа и обязательно проверя- 
ют каждую машину, прежде чем 
вернуть её на передовую. 

Заключительный этап — 
проверка качества работы ре- 
монтного батальона. Машина 
прибывает на площадку, где 
проверяется исправность узлов 
и агрегатов. 

Босвая машина почищена, 
смазана, отремонтирована, но 
ещё не готова к отправке в бое- 
вое подразделение. Наматывает 
круги на специальном полигоне 
у ремонтного батальона. 

От работы ремонтных под- 
разделений зависит не только 
выполнение боевой задачи, но 
и жизнь бойцов. 


КРАСНАЯ ЗВВАА < 
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Чтобы у жителей освобождённых 
территорий было вдоволь воды 


Министерство обороны России приступило к строительству нового водовода, 
который в скором времени соединит Ростовскую область и Донбасс 


Леонид ХАЙРЕМДИНОВ * 


Специалисты — Военно-строитель- 
ного комплекса Минобороны Рос- 
сии приступили к строительству 
крупного водовода для обеспечения 
жителей Донбасса чистой питье- 
в0й водой. Новое гидротехническое 
сооружение пройдёт по территории 
Ростовской области и Донецкой На- 
‘родной Республики д0 канала Север- 
ский Донец — Донбасс. Мощиость 
водовода — до 300 тысяч кубических 
метров воды в сутки. 


Отметим, что это уже восьмой 
водовод, построенный силами Мин- 
обороны России для обеспечения 
водой жителей освобождённых 
территорий. Ранее военные стро- 
ители возвели и запустили Чернов- 
ский водовод под Дебальцевом, 
в Волновахе, Ровеньках, Докуча- 
севске, линию из Ханженковского 
водохранилища в канал Северский 
Донец — Донбасс и другие. 

Заместитель министра обо- 
роны РФ Тимур Иванов в составе 
‘рабочей группы совместно с заме- 


стителем руководителя Федераль- 
ного казначейства РФ Эли Исае- 
вым на вертолёте совершил облёт 


районов масштабного строитель- 
ства объектов водовода на терри- 
тории ДНР. 


Проектом предусмотрена про- 
кладка двух нитей магистрального 
трубопровода по 200 км каждая, 


сооружение насосных станций, 
электроподстанций и накопите- 
лей воды на 10 тысяч кубических 
метров. 

На объектах водовода уже за- 
действовано 1600 военных строи- 
телей и около 800 единиц техники. 
К работе привлечены крупнейшие 
предприятия — промышленности. 
Все работы ведутся параллельно и 
синхронизированы с поставками 
материалов. Национальный центр 
управления обороной РФ осущест- 
вляет непрерывный круглосуточ- 
ный мониторинг за ходом строи- 
тельства и контроль поставляемых 
на площадки стройматериалов. 

В настоящее время проводят- 
ся археологические раскопки и 
теологические работы, устройство 
траншей, укладка дорожных плит, 
доставка и отгрузка магистральных 
труб, срезка растительного слоя и 
устройство котлованов под резер- 
вуары. Также продолжаются рабо- 
ты по разминированию террито- 
рии от взрывоопасных предметов. 
Завершить строительство нового 
водовода планируется уже весной 
текущего года. 

В рамках рабочей поездки 
в войска Южного военного окру- 
га заместитель главы российско- 
го военного ведомства совместно 
с губернатором Севастополя Ми- 
хаилом Развожасвым также про- 
инспектировал ход строительства 
нового военного госпиталя на 150 
койко-мест, 

На площади 8,5 гектара с нуля 
будут построены 24 здания и со- 


оружения, в том числе вертолётные 
площадки, современный лечеб- 
но-диагностический корпус, ин- 
фекционное отделение, станция 
переливания крови и кислородная 
станция. 

Военные строители выполня- 
ют фундаментные работы, заливку 
монолитных конструкций под кор- 
пуса нового госпиталя. На объекте 
задействовано 300 человек и более 
30 единиц специальной техники. 
Медицинский комплекс будет сдан 
под ключ и оснащён самым совре- 
менным оборудованием и меди- 
цинской техникой. 

Кроме того, в Севастополе во- 
енные строители продолжают реа- 
лизацию проекта по строительству 
и реконструкции историко-архео- 
логического парка «Херсонес Тав- 
рический». 

Готовность первого объекта 
парка — «Детского художественно- 
эстетического центра» к приёму 
обучаемых проверили замглавы 
российского военного ведомства 
Тимур Иванов и губернатор Сева- 
стополя Михаил Развожаев. Исто- 
рико-археологический парк «Хер- 
сонес Таврический» специалисты 
Минобороны России строят по по- 
ручению Президента РФ. Кластер 
возводят на территории 30 гекта- 
ров. Помимо «Детского художе- 
ственно-эстетического центра», 
здесь завершается строительство 
центра «Корсунь» (филиал «Арте- 
ка»), будут построены музеи Кры- 
ма, Античности и Византии, Хри- 
стианства. 


Отправляя частичку души 


|[стое. № 


Правительство Ростовской 
области оказывает помощь воен- 
нослужащим воинских частей и 
соединений, дислоцированных на 
территории Ростовской области, 
принимающих участие в СВО, 
а также мобилизованным жителям 
региона, проходящим боевое сла- 
живание на военных полигонах. 

Вопрос оказания помощи мо- 
билизованным и их семьям через 
Фонд поддержки регионального 
сотрудничества и развития, кото- 
рым на поддержку СВО уже со- 
брано более 730 млн рублей, нахо- 
дится на личном контроле главы 
региона. 

«Я ежедневно получаю ин- 
формацию по фонду поддержки. 
Каждый день — доклад о выпол- 
нении просьб мобилизованных 
и их семей. Мы хотим знать, что 
наши ребята получили то, чего 
им не хватало, чем мы можем им 
помочь, что в нашей компетен- 
ции. Полную картину получаю 
каждое утро: сколько заплатили, 
что приобрели, куда поступи- 
ло», — прокомментировал Васи- 
лий Голубев. 

Это отнюдь не первая в этом 
году отправка Ростовской обла- 
стью гуманитарного груза в Дон- 
басс и на другие освобождённые 
территории. Несколькими днями 
ранее необходимые в зоне СВО 
вещи были переданы для моби- 
лизованных из региона граждан. 
Защитники Отечества получили 
рождественские поздравления и 
снаряжение от донских властей. 
Груз — бензопилы, тёплая экипи- 
ровка, спальные мешки, техни- 
ческое оборудование — адресатам 


= Российские военнослужащие, выполняющие задачи специ- 
альной военной операции, знают, что по всей стране и за её 
пределами проходят масштабные акции в их поддержку. 
Бойцы искренне благодарят за тёплые слова и передают 
огромный привет на Родину. 
Усё обязательно будет хорошо! 


доставил заместитель губернатора 
Михаил Корнеев. Он пообщался 
с солдатами и офицерами, передав 
им слова поддержки земляков. 
Помощь участникам СВО ока- 
зывают также предприниматели 
Ростовской области. Так, пред- 
ставителями различных коммер- 
ческих и промышленных структур 
закуплены и переданы генерато- 
ры, сварочные агрегаты, радио- 
станции, шанцевый инструмент, 
другое техническое имущество, 


медикаменты, продукты питания, 
а также транспорт различного на- 
значения. 

Технику и спеценаряжение 
для участников СВО передала и 
Волгоградская область. Автомо- 
били повышенной проходимости, 
тепловизионные — монокуляры, 
бинокли и прицелы — всё это во. 
требовано на передовой. Также 
военнослужащим направлены ак- 
кумуляторы, генераторы, заряд- 
ные устройства и другое. 


Волгоградская область опе- 
ративно реагирует на допол- 
нительные заявки участников 
спецоперации по обеспечению 
необходимым оборудованием. 
Снаряжение закуплено полностью 
за счёт средств Фонда поддержки 
военнослужащих и доброволь- 
цев СВО «За Победу», созданно- 
го в Волгоградской области по 
инициативе ветеранского сооб- 
щества. Наблюдательный совет 
фонда оперативно рассматривает 
поступающие от военнослужащих 
заявки на доукомплектование 


спецснаряжением, контролирует 
закупки, качество и доставку. 
Волгоградская область ре- 


гулярно направляет в зону СВО 
грузы со всем необходимым. Не- 
давно в рамках региональной 
гуманитарной акции «Тепло из 
дома» на передовую было от- 
правлено 67 тонн гуманитарного 
труза. Ещё 28 тонн груза было 
передано находящимся в кра- 
ткосрочном отпуске участникам 
СВО — военнослужащим дисло- 
цированной в регионе гвардей- 
ской мотострелковой дивизии 
ЮВО. В коробках с подарками 
тёплые вещи, сладости, чай, 
кофе, продукты питания, а ещё 
открытки и письма волгоград- 
ских школьников, в которых они 
выражают свою поддержку за- 
щитникам Отечества. 

«Мы считаем, что эти посыл- 
ки, это внимание позволит нашим 
военнослужащим выполнить по- 
ставленные боевые задачи», — от- 
метил председатель Волгоград- 
ского городского совета ветеранов 
Александр Струков. 

Не остаются в стороне от гу- 
манитарных акций и другие ре- 
гионы Юга России. Помощь для 
военнослужащих, участвующих 
в спецоперации, отправлена из 
Ингушетии. Фура с 25 тоннами 


предметов первой необходимости 
(продуктами питания от местных 
производителей, гигиеническими 
наборами, спальными мешками, 
дизельными генераторами и тс- 
пловыми пушками, спецустрой- 
ствами, тёплой одеждой, садовы- 
ми печами и газовыми баллонами) 
прибыла в зону боевых действий 
в одну из мотострелковых частей 
ЮВО, пункт постоянной дислока- 
ции которой находится на терри- 
тории республики. 

Средства на приобретение все- 
го необходимого для победы вы- 
делены из Национального фонда 
развития Ингушетии по поруче- 
нию руководителя субъекта Мах- 
муда-Али Калиматова. 


военнослужащих», Национальная 
родительская ассоциация, пред- 
ставители бизнеса и неравнодуш- 
ные жители республики. Именно 
они помогли дополнить груз про- 
дуктами и тёплой одеждой, что 
составило порядка 5 тонн от всей 
партии. Юнармейцы написали 
письма с тёплыми пожеланиями 
для военнослужащих и мобили- 
зованных из Ингушетии. Набор 
провианта и комплект других со- 
ставляющих сформирован с учё 
том пожеланий участников СВО и 
погодных условий. 

В режиме нон-стоп работа- 
ет Единый гуманитарный центр 
поддержки бойцов из Северной и 
Южной Осетии и помощи мирным 


Эти посылки, это внимание позволит нашим 
военнослужащим выполнить поставленные 


боевые задачи 


«В это непростое для страны 
время каждый регион России вно- 
сит свой вклад в общее дело, по- 
могает нашим ребятам защищать 
Родину, отстаивать наши права 
и честь. Ингушетия не может 
остаться в стороне. Наш долг — 
поддерживать наших ребят, помо- 
гать и как-то облегчить их поло- 
жение. Пусть знают, что здесь их 
ценят, помнят, ждут дома целыми 
и невредимыми, чувствуют нашу 
заботу на расстоянии», — отметил 
глава региона. 

(Свой вклад в формирование 
гуманитарного груза внесли также 
министерства, ведомства, муници- 
палитеты, представители нацио- 
нально-культурных — автономий 
Ингушетии, общественных орга- 
низаций «Матери России», «Союз 
женщин России», «Женский диа- 
лог», «Комитет по защите прав 


жителям Запорожской области. 
Задача центра — систематизиро- 
вать распределение поступающей 
на фронт гуманитарной помощи, 
а также организовать мониторинг 
потребностей и обеспечение всем 
необходимым бойцов в зоне про- 
ведения специальной военной 
операции. В праздничные дни 
была организована бесперебойная 
передача поступающих продуктов 
питания и материально-техниче- 
ского обеспечения. 

Волонтёры осуществляли бес- 
перебойную доставку поступаю- 
щего к праздникам гуманитарного 
груза до адресатов: бойцам — на 
передовые позиции запорожского 
и донецкого направлений, а также 
малышам, проживающим в Запо- 
рожьс, — в детские дома и детсады. 


Ростов-на-Дону 


Теплом согреет весточка из дома 


Военнослужащие, находящиеся в районах проведения спецоперации, имеют 
устойчивый канал почтовой связи с родными и близкими. Доставка корреспонденции 
осуществляется бесперебойно 


Андрей ГАВРИЛЕНКО * 


Специалисты фельдьегерско-почто- 
вой связи Западного военного округа 
продолжают непрерывно доставлять 
почтовые отправления военнослу- 
жащим — участникам СВО от род- 
ственников и отправлять письма от 
военнослужащих адресатам в субьек- 
ты Российской Федерации. 


В Минобороны России про- 
должается непрерывная работа по 
доставке почтовых отправлений во- 
еннослужащим — участникам спе- 
циальной военной операции и от- 
правке писем от военнослужащих 
адресатам в субъекты Российской 
Федерации. Во всех группировках 
войск развёрнуты обменные пун- 
кты фельдъегерско-почтовой связи. 
Сотрудники военных комиссариа- 
тов доводят до родственников ин- 
формацию по вопросам отправки 
почтовой корреспонденции воен- 
нослужащим — участникам специ- 
‘альной военной операции. 

Также в субъектах Российской 
Федерации через социальные сети 
и региональные средства массовой 
информации организовано разъяс- 
нение гражданам порядка отправки 
почтовой корреспонденции. 

Фельдьсгерско-почтовая связь 
Вооружённых Сил РФ — единствен- 


ная и вкакой-то степени уникальная 
служба, способная доставлять все 
виды почтовых отправлений воен- 
нослужащим, находящимся в зоне 
боевых действий и выполняющим 
залачи в особых районах. 

...Пока выстрелы замолкли, ря- 
довой Егор читает письмо из дома. 
Каждую такую весточку он ждёт 
с особым трепетом. Другой связи 
с близкими в настоящее время у во- 
еннослужащих — участников спе- 
циальной военной операции нет. А 
добрые слова от родных и любимой 
согревают и поддерживают в ходе 
выполнения боевых задач. 

«...Родители постоянно думают 
обо мне. Я всегда рад тому, что пись- 


ма приходят, что я могу получить их, 
прочитать. Я очень скучаю по род- 
ным», — сказал военнослужащий 
Вооружённых Сил РФ Егор. 

Письма на фронт присылают 
из разных уголков страны. Дети от- 
правляют волонтёрам свои послания 
и рисунки, а те передают их адреса- 
там на передовой. По-настоящему 
искренние слова трогают до глуби- 
ны души. Стойкие и сильные во- 
еннослужащие при прочтении едва 
сдерживают слёзы. 

Доставляют корреспонденцию 
в зону специальной военной опе- 
рации специалисты фельдъегерско- 
почтовой связи. Их грузовики по- 
стоянно прибывают на передовую. 


Письма вручают лично в руки воен- 
нослужащим, понимая, как важны 
для бойцов весточки из дома. 

«ФПС у нас работает система- 
тически. Постоянно нам подвозят 
письма и корреспонденцию. На 
данном транспорте мы развозим 
её по позициям. Для каждого бой- 
ца индивидуально, пофамильно 
доставляем письма. Бойцы рады, 
счастливы и готовы выполнять бое- 
вую задачу. Когда доставляют пись- 
ма каждому бойцу, когда вижу, что 
он вскрывает письмо от родных и 
близких и у него пробирается ску- 
пая слеза, за душу берёт. ...Родные 
есть, близкие есть. Есть за что бо- 
роться, за что биться», — поделился 
впечатлениями командир мото- 
стрелкового батальона с позывным 
«Амур». 

Во всех группировках войск раз- 
вёрнуты обменные пункты фель- 
дъегерско-почтовой связи. Здесь их 
сортируют и отправляют военнослу- 
жащим, выполняющим боевые за- 
дачи в зоне проведения СВО. 

«Доставляем почту. Работаем 
каждый день, без выходных. По- 
чта постоянно идёт отовсюду, из 
каждого уголка нашей необъятной 
Родины. Обрабатываем каждый 
день, каждый день получаем и каж- 
дый день развозим. Приятно видеть 
улыбки. Потому что люди получают 


весточку из дома. Дом — это самое 
близкое, что у нас есть. Поэтому всё, 
что из дома в письмах, что от люби- 
мой, радует. Радуюсь и я. Потому что 
эмоции, они не только для одного 
человека, они для всех. Сложно- 
стей, конечно, хватает, потому что 
ездим постоянно, работаем посто- 
янно. Установлены сроки — выпол- 
нить обязательно. ...Когда уезжаем 
в рейс, все выходят провожать, же- 
лают удачи и хорошей дороги. Это 
традиция, потому что дорога тяжё- 
лая, дальняя», — это слова водителя- 
фельдьегеря с позывным «Голубь». 

Сотни писем и посылок еже- 
дневно приходят в обменный пункт. 
Его сотрудники туг же доставляют 
их в зону СВО, а в ответ передают 
весточки с фронта для родных и 
близких. 

«У родственников есть возмож- 
ность сдать свои почтовые отправ- 
ления в отделения почтовой связи 
с единым адресом (Москва-400, 
почтовый индекс 103400), где они 
прописывают воинскую часть и 
кому предназначается данное от- 
правление. В последующем они 
приходят сюда, к нам на обменный 
пункт. Здесь происходит сортиров- 
ка по направлениям, и дальше уже 
отправляются в зону СВО. Режим 
работы у нас круглосуточный, по- 
тому что объёмы очень большие, 
так как у нас на приписке много во- 
инских частей, которые участвуют 
в СВО», — рассказала начальник 
станции ФПС Наталья. 

Отправить письмо на фронт 
можно через любое почтовое отделе- 
ние. Чтобы узнать номер воинской 
части, родственникам военнослу- 
жащих нужно прийти в военный ко- 
миссариат, 


В Минобороны России продол- 
жается доставка писем и посылок 
военнослужащим, выполняющим 
боевые задачи в зоне специальной 
военной операции. Идея нашла от- 
клик у многих россиян: это они 
шлют письма, посылки на передовую. 

‘Служебные помещения узлов 
фельдъегерско-почтовой связи на- 
поминают горячий цех. Объём об- 
рабатываемой корреспонденции 
вырос в несколько раз, и персоналу 
значительно прибавилось работы. 

Доставка почтовых отправле- 
ний непосредственно в районы 
проведения специальной военной 
операции организована авиаци- 
онными, железнодорожными и 
автомобильными  фельдъегерско- 
почтовыми маршрутами и осу. 
ществляется ежедневно. 

Линия коммуникаций работает 
в оба направления. На фронт идут 
послания от родственников во- 
еннослужащих, в обратную сторо- 
ну — письма с передовой от тех, кто 
выполняет боевые задачи. Во всех 
группировках войск (сил) в районе 
спецоперации развёрнуты обмен- 
ные пункты  фельлъегерско-по- 
чтовой связи. Специалисты этой 
службы, а также назначенные в под- 
разделениях воинские почтальоны 
делают всё, чтобы оперативно най- 
ти адресата, передать ему весточку 
с родины, забрать подготовленное 
ответное послание для отправки 
родным и близким. 

Личный состав только 6-го Цен- 
трального узла в отделе почтовой 
связи «Москва-400» ежедневно об- 
рабатывает сотни писем, адресован- 
ных военнослужащим, выполня- 
ющим задачи в районе проведения 
специальной военной операции. 
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Пострадавшему срочно требо- 
валась помощь, однако, как выяс- 
нилось при осмотре, сначала пред- 
стояло обеспечить безопасность 
пациенту и медикам. 

В мягких тканях правой голени 
засел торцевой взрыватель 122-мил- 
лиметровой мины. Взрыв в резуль- 
тате его детонации повлёк бы за 
собой тяжёлые последствия: воен- 
нослужащий мог остаться без ноги, 
опасности подвергались и медра- 
ботники, и операционная, в кото- 
рой ежедневно за жизнь и здоровье 
наших раненых борются люди в бе- 
лых халатах. 

Преподаватель кафедры воен- 
но-полевой хирургии ВМА имени 
С.М. Кирова Егор Карев рассказал, 
что работали две бригады врачей: 
два хирурга и два травматолога. Из- 
начально врачи больше переживали 
за брюшное кровотечение. 

— Мы часто сталкиваемся с про- 
должающимся кровотечением у ра- 
неных вживот. Действия уже отточе- 
ны и стандартны. У этого пациента 
основное внимание приковано было 
именно к брюшной полости, а на 
взрывоопасный предмет обратили 
внимание уже по его наличию, — 
рассказывает он. 

Егор Карев отметил, что, несмо- 
тря на уже имевшие место подобные 
случаи, каждый раз врачи не ожида- 
ют встречи с чем-то опасным имен- 
но для них. 


— Первым делом мы идём спа- 
сать жизнь пострадавшего. На са- 
мом деле, когда мы нашли этот 
предмет, страха не было. Предстояла 
обычная наша работа, — поделился 
впечатлениями врач. 

Во время военных столкно- 
вений военно-полевая хирургия, 
несомненно, движется  вперёл. 
С развитием военной техники меня- 
стся характер боевых травм, соответ- 
ственно и варианты их лечения. Так 


и вэтот раз военврачи впервые стол- 
кнулись со сложнейшей операцией. 
Извлечение торцевого взрывателя 
‘из мягких тканей ноги военнослу- 
ъжащего происходило в напряжён- 
ной динамике, но профессионалы 
своего дела с ювелирной точностью 
выполнили все необходимые хирур- 
тические манипуляции. 

Всех медиков, которые не были 
задействованы ‘непосредственно 
в извлечении опасного фрагмента, 


‘из операционной удалили. Ведь каж- 
дое неосторожное движение могло 
привести к трагическим последстви- 
ям, так как взрыватель, застрявший 
в мышце, мог сдетонировать в лю- 
бую минуту. Добавляла сложности и 
дополнительная экипировка: врачи 
работали в бронежилетах. 

Для военного хирурга подпол- 
ковника медицинской службы Ви- 
талия Иванова эта операция — новая 
страница в практике, ранее с подоб- 


ными случаями он не сталкивался. 

По словам врача, военнослужа- 
щий поступил с документацией об 
оказанной помощи на первом этапе. 
В приёмном отделении с помощью 
рентгенографии определили его со- 
стояние, после чего в операционной 
хирурги и анестезиологи провели 
одномоментную операцию. 

Хирург Иванов, рискуя жизнью, 
достал взрывоопасный осколок из 
голени раненого. 

— Максимальное количество 
людей было удалено из операцион- 


ром времени его отправят для доле- 
чивания и реабилитации. 

Смелость военных медиков, их 
преданность врачебному долгу и 
грамотные действия позволили со- 
хранить жизнь раненому и стабили- 
зировать его состояние. 

Военные медики оказывают 
‘необходимую — профессиональную 
медицинскую помощь всем, кто 
этом нуждается, К ним санитарны- 
ми вертолётами и автомобильным 
транспортом эвакуируют как воен- 
нослужащих, так и мирных жите- 


Сапёры забрали извлечённый медиками 
взрывоопасный предмет, а врачи продолжили 
операцию, так как этого требовало состояние 
раненого военнослужащего 


ной. Мы аккуратно достали инород- 
ное тело, после чего были вызваны 
специалисты по разминированию. 
Сапёры забрали фрагмент, а мы 
продолжили операцию. Потому что 
больному было необходимо выпол- 
нить оперативное вмешательство на 
животе и закончить хирургические 
манипуляции по ранам на конечно- 
стях, — рассказывает он. 

Военные врачи наблюдают каж- 
дого пациента после операции. По 
словам подполковника медицин- 
ской службы Иванова, на данный 
момент состояние военнослужаще- 
го не вызывает опасений. И в ско- 


лей, которым невозможно помочь 
на месте. 

Основные цели проводимых 
операций — остановить кровотече- 
ние, удалить осколки и создать все 
условия для заживления раны. По- 
сле этого следует эвакуация на даль- 
нейшие этапы оказания медицин- 
ской помощи. 

Передовое медицинское обору- 
дование, весь необходимый спектр 
медикаментов, а главное, фунда- 
ментальные знания и умелые руки 
специалистов позволяют в короткие 
сроки решать серьёзные медицин- 
ские задачи. 


От Змея Горынычасдо второй волны мобилизациио 


Диапазон украинских фейков широк, но делают их всё так же топорно... 


Антон АЛЕКСЕЕВ * 


Фейк. ВС РФ используют реак- 
‘тивную установку разминирования 
`УР-77 «Змей Горынычь в жилой за- 
стройке, что является военным 
преступлением. Новость опублико- 
вал проукраинский телеграм-канал 
Итап. 

На самом деле. Украинские 
пропагандисты уже пытались об- 
винить Россию в использовании 
«Змея Горыныча» против мирных 
жителей Мариуполя. И вот ешё 
одна попытка. На опубликован- 
ном видео опять-таки демонстри- 
руется работа тяжёлой огнемётной 
системы ТОС-1А «Солнцепёк». 
Опал намеренно или из-за недо- 
статка технических знаний вводит 
аудиторию в заблуждение. 

УР-77 «Змей Горыныч» имеет 
специфический принцип работы. 
Его легко отличить от других си- 
стем. УР-77 отстреливает специ- 
альный заряд с тормозным кана- 
том, набитым взрывчаткой. После 
этого машина натягивает канат 
и подрывает заряд при помощи 
электроимпульса. На ролике из 
фейка чётко видно, что взрыв вы- 
зван не канатом, который взры- 
вается по всей длине и не сразу, а 
применением снаряда или ракеты. 
Это скорее характерно для ТОС-1А. 
«Солнцепёк», которая поражает 
цель неуправляемыми реактивны- 
ми снарядами. Факт того, что на 
видео изображена работа «Солн- 
цепёка», подтверждается и в па- 
блике, в котором авторы фейка 
«позаимствовали» — видеозапись. 
Подпись к оригинальной новости 
гласит: «ТОС-1... обстановка». 

Фейк. Россияне продолжают 
получать повестки, несмотря на 
окончание мобилизации, сообщают 
проукраинские паблики. 

На самом деле. На то, что 
перед нами очередной фейк, ука- 
зывают банальные ляпы. В тексте 
сказано о «военном времени», 


что не соответствует действи- 
тельности. Как следует из За- 
кона об обороне, военное время 
наступает с момента объявления 
войны. Сейчас же речь идёт об 
участии страны в спецоперации. 
Президентскими указами воен- 
ное положение введено только в 
четырёх новых регионах — ДНР, 
ЛНР Запорожской и Херсонской 
областях. Остальные территории 
России, в том числе Брянска, где 
якобы вручили повестку, эти ука- 
зы не затрагивают. 

Такой же информационной 
провокацией являются сообще- 
ния оппозиционных ТГ-каналов 
о том, что в Санкт-Петербурге 
началась вторая волна мобилиза- 
ции, и повестки... приклеивают на 
входные двери дворники. Что по 
этому поводу сказать? 

Владимир Путин не раз под- 
чёркивал, что мобилизация в Рос- 
сии завершена и новых её волн не 
планируется. Количество призван- 
ных в рамках частичной мобилиза- 
ции отвечает задачам СВО. К тому 
же повестка в военкомат вручается 
лично в руки. Её нельзя прикле- 
ивать на дверь, в этом случае она 


указания номера указа. На самом 
деле, сушествует Указ Президента 
РФ № 647 об объявлении частич- 
ной мобилизации. Кроме того, 
фальшивая подпись военного ко” 
миссара Олега Личмана, представ- 
ленная в фейке, серьёзно отлича- 
ется от настоящей. 

Само собой, повышенное вни- 
мание украинские телеграм-кана- 
лы уделяют Крыму. Сообщая, на- 
пример, отом, что здесь началась... 
скрытая мобилизация работников 
ИТ -сферы. Повестки-де приходят 
специалистам по компьютерным 
технологиям, даже несмотря на 
то, что у них есть бронь. Чушь не- 
сусветная! Во-первых, работники 
ИТ-сферы в РФ могуг получить 
бронь не только от мобилизации, 
но и от обычной срочной службы, 
Во-вторых, 23 января начинается 
приём заявок на отсрочку от сроч- 
ной службы для ГТ-специалистов 
в рамках весеннего призыва. Те- 
перь сотрудники смогут подать 
данные самостоятельно, сообщи- 
ло Минцифры России. До 1 марта 
списки будут переданы в Мино- 
бороны, где примут решение по 
отсрочке каждого специалиста. 


Фейки о продолжении мобилизации в России 
по-прежнему распространяются киевскими 
пропагандистами в ежедневном режиме 


потеряла бы всякую юридическую 
силу. Тем более непонятна надпись 
«извещение руководителю пред- 
приятия», с учётом того, что эту 
повестку якобы принесли на дом, 
ане на работу. На документе также 
нет даты, что просто немыслимо 
для любой официальной бумаги. 
Призывнику надо явиться к 8 утра, 
но в какой день — не указано. Кро- 
ме того, в мотивировочной части 
повестки имеется обоснование «на 
основании указа Президента РФ 
‘об объявлении мобилизации» без 


Критерии, по которым будет опре- 
деляться соответствие заявителей, 
опубликованы на официальном 
телеграм-канале Минцифры. 
Фейки о продолжении моби- 
лизации в России, даже в самом 
абсурдном и примитивном виде, 
продолжают распространяться ки- 
евскими пропагандистами в еже- 
дневном режиме. Появляются, на- 
пример, сообщения со ссылкой на 
информацию от анонимных под- 
писчиков о том, что новая волна 
мобилизации начнётся в феврале. 


Мол, российские работодатели 
уже начали получать списки под- 
лежащих мобилизации сотрудни- 
ков, а в местах размещения мо- 
билизованных в Омске продлили 
запрет на продажу алкоголя... 

Авторы фейков о второй вол- 
не мобилизации в очередной раз 
переносят дату её предполагае- 
мого начала. Как всегда, они не 
подкрепляют свои сообщения 
достоверными фактами. 
На этот раз новость 
основана на инфор- 
мации от «подпис- 
чиков из нескольких 
городов», которые 
решили ею поде- 
ЛиТься «на условиях 
анонимности». Ци- 
таты этих анонимных 
сообщений занимают 
большую часть фейка 
и делают текст очень объ- 
мным. Это, по мнению авторов, 
должно придать сообщению до- 
стоверность. 

Однако в новости отсутству- 
ет главное, а именно скриншоты 
переписок, фото- или видеофик- 
сация интервью с источниками, 
изображения списков моби- 
лизованных или любые другие 
подтверждения — достоверности 
сообщения. Также никак не ком- 
ментируется вопрос о том, по- 
чему сотрудники, которые, как 
сообщается, узнали о разослан- 
ных списках, решили остаться 
анонимными. Ведь сам факт су- 
ществования таких списков не 
являлся бы государственной тай- 
ной, и за одно лишь упоминание 
о нём никакого наказания бы не 
последовало. 

Дополнительный ‘аргумент 
о продлении «сухого закона» 
в Омске также никак не доказы- 
вает планы о начале второй волны 
мобилизации, а скорее опроверга- 
ет их. Запрет на продажу алкоголя 
в местах размещения мобилизо- 


ванных в Омской области действу- 
ет с начала октября 2022 года. Его 
пришлось продлить, так как в ча- 
сти ещё остаются мобилизован- 
ные, проходящие подготовку. 
Фейк. Херсонской области 
увольняют местных врачей. Граж- 
данское население осталось без ме- 
дицинской помощи. Такая новость 
появилась в украинских телеграм- 
каналах. 
На самом деле. Ин- 
формация о сокраще- 
нии медицинского 
персонала в Херсон- 
ской области ничем 
не подтверждена. 
Украинские пропа- 
гандисты придума- 
ли очередную гром- 
кую новость, чтобы 
очернить работу Рос- 
сийского правительства 
на присоединённых терри- 


ториях. 
Медицинские работники 
Херсонской области продолжа- 


ют трудиться. Это подтвержда- 
ют многочисленные сообщения 
в региональных пабликах. Их 
зарплата значительно выросла по 
сравнению с предыдущими года- 
ми. Сотрудники скорой помощи 
оснащены автотранспортом, не- 
обходимыми лекарствами и про- 
должали работу в штатном режиме 
даже во время новогодних празд- 
ников. Лечить мирных жителей 
помогают и командированные 
врачи из других регионов России. 
Узконаправленных специалистов 
распределяют по всем больницам 
Херсонской области. 

Фейк об увольнениях местных 
врачей опроверг министр здраво- 
охранения Херсонской области 
Вадим Ильмиев. Он заявил, что 
«все сотрудники медучреждений 
продолжат работать и получать 
заработную плату». При этом ни 
одна больница не прекращает 
оказывать помощь населению. 


Все медучреждения, которые под- 
вергаются обстрелам со стороны 
киевского режима, переведены на 
новый формат работы. «На базе 
всех районных больниц будут ра- 
ботать выездные мобильные бри- 
тады и врачи скорой помощи», — 
сообщил Ильмиев. — Помощь 
в тяжёлых случаях будет оказы- 
ваться в медучреждениях, которые 
находятся в свободных от обстре- 
лов ВСУ зонах. 

Фейк. Российские войска унич- 
тожили все школы Мариуполя во 
время штурма города. Об этом 
сообщают украинские телеграм- 
каналы со ссылкой на Петра Ан- 
дрющенко, бывшего сотрудника 
городской администрации, сбежав- 
шего на Украину. 

На самом деле. Пётр Андрю- 
щенко, покинувший Мариуполь 
с началом СВО, регулярно делает 
информационные вбросы, пыта- 
ясь убедить население Украины 
в том, что город не восстанавли- 
вается, а российские войска со- 
вершают в нём зверства и угнетают 
мирное население. 

На этот раз Андрющенко де- 
монстрирует видеоролики только 
из районов, находящихся рядом 
с печально известной «Азовста- 
лью». Эти районы пострадали боль- 
ше всего, поскольку все здания, 
включая школы, использовались 
украинскими боевиками в качестве 
опорных точек. Также неоднократ- 
но подтверждались факты исполь- 
зования украинскими военными 
школ и детских садов в качестве 
складов боеприпасов. 

На самом деле в Мариуполе 
ведутся масштабные восстанови- 
тельные работы. Восстанавлива- 
ются повреждённые здания, от- 
страиваются новые микрорайоны. 
Первая школа открылась в городе 
ешё в апреле, а к концу мая рабо- 
тали уже девять школ. Каждый 
месяц в строй вводятся всё новые 
‘учебные заведения. 


С уверенностью в мирном будущем Донбасса 


Восстановление Донецкой Народной Республики идёт полным ходом. В нём участвуют как военнослужащие, 
так и гражданские структуры России 


Екатерина МАРТЬЯНОВА х 


Силы многих жителей нашей страны 
брошены на всемерную поддержку по- 
страдавших от преступных действий 
киевского режима. Мариуполь оправ- 
ляется после тяжёлых 606, в рекорд- 
ные сроки специалисты Военно-стро- 
ительного комплекса Минобороны 
России и гражданские строители 
сдают под заселение новые дома. По 
всей Донецкой Народной Республике 
ускоренно восстанавливают объек- 
ты гражданской инфраструктуры, 
оказывают профессиональную меди- 
цинскую и психологическую помощь, 
а гуманитарные конвои практически 
ежедневно доставляют нуждающим- 
ся товары первой необходимости. 


На днях в Мариуполе утратив- 
шим жильё в результате боевых 
действий вручили ключи от новых 
квартир. На торжественной церемо- 
нии присутствовал врио главы ДНР 
Денис Пушилин. 


— К нам вернулась Россия. 
Опять в рекордные сроки мы полу- 
чаем новые дома, а вместе с ними 
и новую надежду и уверенность, 
что такими же темпами будут вос- 
станавливаться остальные насе- 
лённые пункты. Мы обязательно 
всё отстроим, сделаем города ещё 
лучше, чем они были, — сказал он 
на церемонии. 

Один из 15 комплектов ключей 
достался Виктории и Григорию. Се- 
мье с тремя детьми пришлось пол- 
года жить в больнице, потому что 
идти больше было некуда. А теперь 
у новосёлов своя трехкомнатная 
квартира, оборудованная всем необ- 
ходимым для проживания. 

Денис Пушилин в жилом ком- 
плексе по улице Иртышской в При- 
морском районе Мариуполя по тра- 
диции сначала запустил в одну из 
квартир кота, после чего осмотрел 
сланное жильё. Стены во всех по- 
мещениях выполнены в светлых то- 
нах, а на кухнях, кроме электроплит 


и раковин, установлены шкафчики, 
оформлена рабочая зона для приго- 
товления еды. 

На мероприятии присутствова 
ли заместитель руководителя Феде- 
рального казначейства России Эли 
Исаев, гендиректор компании «Еди- 
ный заказчик в сфере строитель- 
ства» Карен Оганесян и глава адми- 
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нистрации Мариуполя Константин 
Иващенко. 

В строительстве жилых объ- 
ектов активно участвуют специ- 
алисты из Крыма. Глава госсовета 
полуострова Владимир Константи- 
нов заявил, что крымская команда 
на днях завершит строительство, 
многоквартирного жилого дома 


в Мариуполе, а до конца 2023-го 
построит ещё три многоэтажки. 

Крымчане помнят события 2014 
года и поэтому не могут остаться без- 
участными к судьбе жителей Дон- 
басса. Константинов отметил, что 
Крым помогает Донбассу с первых 
дней специальной военной опера- 
ции. Не прекращаются поставки гу- 
манитарного груза: специалисты ак- 
тивно участвуют в восстановлении 
инфраструктуры, — повреждённой 
в ходе боевых действий. Налажен 
процесс снабжения стройматериа- 
лами и благодаря этому обсуждают- 
ся дальнейшие планы по восстанов- 
лению Донбасса. 

— Мы продолжим оказывать 
посильную помощь Донецкой и 
Луганской народным республикам 
до тех пор, пока в этом будет не- 
обходимость, — подчеркнул глава 
госсовета Крыма. 

Волонтёры в Мариуполе актив- 
но содействуют психологической 
реабилитации самых юных жителей 


города. Недавно в городе предста- 
вители «Молодой гвардии Единой 
России» открыли детский гумани- 
тарно-досуговый центр. Его еже- 
дневно смогут посещать до 300 детей 
отдвух до двенадцати лет, 

Там активисты «Молодой гвар- 
дии» и Волонтёрской роты будут 
проводить для них спортивные и 
оздоровительные — мероприятия, 
творческие занятия, мастер-классы 
по шахматам, танцам, изобрази- 
тельному искусству. К.работе в обя- 
зательном режиме присоединятся 
профессиональные психологи, 
а также учителя русского языка и 
литературы. 

По словам председателя «Мо- 
лодой гвардии Единой России» Ан- 
тона Демидова, с апреля 2022 года 
в Мариуполе активисты провели 
более тысячи мероприятий раз- 
личной направленности для детей. 
В связи с этим участники движения 
приняли решение организовать ра- 
боту детского центра на базе волон- 
пёрского штаба. 

— Мы постарались оборудовать 
его всем необходимым: это спортив- 
ные комплексы, шведские стенки, 
мольберты, кинетический песок, 
конструкторы, книги, музыкальные 
инструменты, раскраски и многое 
другое, — рассказал Демидов. 


КРАСНАЯ ЗВВАА с 
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В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ 


Отрабатывая широкий спектр стратегических вопросов 
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С аэродрома Мачулищи, как 
сообщило министерство обороны 
Белоруссии, самолётом дальнего 
радиолокационного обнаружения, 
управления А-50 выполняются за- 
дачи по ведению воздушной раз- 
ведки, а также управлению экипа- 
жами многоцелевых истребителей. 
С аэродрома Барановичи экипажи 
авиации осуществляют истреби- 
тельное авиационное прикрытие 
важных государственных и воен- 
ных объектов. С аэродрома Лида 
экипажами авиации отрабатыва- 
ются вопросы преодоления ПВО 
противника и нанесения ударов по 
аэродромам и вертолётным пло- 
щадкам условного противника. 
Для эвакуации экипажей ударных 


групп авиации организованы и 
проводятся мероприятия поиско- 
во-спасательного обеспечения. 
Инженерно-технический — со- 
став готовит авиационную технику 
к боевому применению. На цен- 
тральном командном пункте в ходе 
совместного — лётно-тактического 
учения проходит совместная рабо- 
та командного состава ВВС и войск 
ПВО вооружённых сил Белоруссии 
и ВКС Вооружённых Сил России. 
Авиационные подразделения 
Белоруссии и России в рамках 
учения отработали рассредо- 
точение авиации на запасные 
аэродромы. Параллельно отра- 
батывались задачи по управле- 
нию экипажами многоцелевых 
истребителей. Всё, что намеча- 
лось, выполнено успешно, отме- 


тили в минобороны Белоруссии. 

Командующий военно-воздуш- 
ными силами и войсками противо- 
воздушной обороны вооружённых 
сил Республики Беларусь полков- 
ник Андрей Лукьянович, в част- 
ности, отметил: «Под моим руко- 
водством проводится совместное 
лётно-тактическое учение. В уче- 
нии задействованы подразделения, 
которые входят в состав авиацион- 
ной составляющей региональной 
группировки войск (сил). 

Учение проходит в два этапа. Для 
его проведения задействованы все 
‘аэродромы и полигоны ВВС и войск 
ПВО вооружённых сил Республики 
Беларусь. Главная цель учения — по- 
вышение оперативной совмести- 
мости авиационных подразделений 
Белоруссии и Российской Федера- 


ции, которые совместно выполняют 
учебно-боевые задачи. 

В ходе учения выполняется 
‘широкий спектр задач. Начиная 
с воздушной разведки, совместно- 
го патрулирования государствен- 
‘ной границы Республики Беларусь 
в воздушном пространстве и управ- 
ления авиацией с самолёта дальнего, 
радиолокационного обнаружения, 
управления А-50. Данный авиаци- 
онный комплекс позволяет нарас- 
тить радиолокационное поле прак- 
тически на всю глубину Республики 
Беларусь. 

Кроме того, отрабатывают- 
ся задачи, связанные с высадкой 
тактических десантов, перевозкой 
грузов, авиационной поддержки, 
истребительного прикрытия и эва- 
куации раненых. 

Хочу отметить, что современная 
авиационная техника предъявляет 
серьёзные требования как к лётно- 
му, так и к инженерно-техническо- 
му составу, Совместные учения по- 
зволяют нам обмениваться опытом, 


в готовность к выполнению задач 
по предназначению. 

Об укреплении связей в сфере 
военно-технического сотрудниче- 
ства между Россией и Белоруссией 
заявил глава МИД РФ Сергей Лав- 
ров. «Полностью согласен, что те 
договорённости, которые два пре- 
зидента достигают в сфере нашего 
военно-технического, — военного, 
оборонительного сотрудничества, 
весьма и весьма своевременны 
с точки зрения готовности к любо- 
му развитию событий», — сказал он 
в Минске во время встречи с пре- 
зидентом Белоруссии Александром 
Лукашенко. 

«Что касается специальной во- 
енной операции, то мы вместе с на- 
шими белорусскими союзниками, 
друзьями предпринимаем все необ- 
ходимые меры, чтобы обезопасить 
себя от возможных поползновений 
западных соседей». «Мы видим, как 
‘на севере Европы, которая была во 
многом нейтральной территори- 
ей, сейчас обустраивается НАТО... 


специальной военной операции». 
И далее: «У нас здесь единая пози- 
ция о том, каких целей необходимо 
достигать и как нужно добиваться 
того, чтобы ни в отношении Рос- 
сии, ни в отношении Белоруссии от 
‘наших соседей не исходили ника- 
кие угрозы». 

В свою очередь, президент Бе- 
лоруссии Александр Лукашенко 
заявил министру иностранных дел 
России Сергею Лаврову, что Москва 
не должна сомневаться в поддержке 
Минска в сфере обеспечения без- 
опасности. «При любых контактах, 
которые у нас случаются с Запа- 
дом, другими, мы говорим о том, 
что Россия никогда не была против 
мира. Пожалуйста, давайте будем 
договариваться. Мы готовы в этом 
участвовать. Вы в этом не должны 
сомневаться. Если что-то надо с на- 
шей стороны, и мы можем сделать, 
а вы хорошо знаете, что мы можем 
сделать, — скажите прямо, мы будем 
работать вместе, рука об руку Мы 
не будем туг вилять, крутить чего- 


Современная авиационная техника предъявляет серьёзные требования как 
к лётному, так и к инженерно-техническому составу. Совместные учения 
позволяют обмениваться опытом, повышать уровень боевой подготовки 


повышать уровень боевой подготов- 
ки. И это всё сказывается на укре- 
плении безопасности Союзного го- 
сударства». 

Тем временем в рамках про- 
ведения совместных мероприятий 
боевого слаживания региональной 
группировки войск (сил) Белорус- 
сии и России артиллерийские под- 
разделения 6-й отдельной механи- 
зированной бригады вооружённых 
сил Белоруссии были приведены 


Когда цена ошибки жизнь 


В зоне СВО сапёрам Балтийского флота приходится работать на местности, которую 
к ведению военных действий противник готовил восемь лет 


Тимур ГАЙНУТДИНОВ х 


Опасность в зоне СВО подстерегает 
сапёра на каждом шагу. Но именно 
ощущение, что ценой неверно пере- 
`резанного проводка может стать 
‘травма, несовместимая с жизнью, 
заставляет быть максимально тре- 
бовательным к себе. 


— Я, когда поступал в училище, 
не вполне понимал, чем придётся 
заниматься. И только после двух 
‘лет учёбы понял, что я — инженер и 
что это значит. 

Гвардии старший лейтенант 
Константин Саитов окончил Тю- 
менское высшее  военно-инже- 
нерное командное училище име- 
ни маршала инженерных войск 
А.И. Прошлякова в 2018 году. Сын 
офицера, он мечтал о военной ка- 
рьере и последовал совету военного 
комиссара — поступил в ближайшее 
к Сургуту, где в тот момент обитала 
семья Константина, высшее воен- 
ное учебное заведение. 

После выпуска Константин 
попал служить в морской инже- 
нерный полк Балтийского флота, 
дислоцированный в Гвардейске 
Калининградской области. Рабо- 
ты для сапёра в регионе более чем 
достаточно: после Великой Отече- 
ственной войны земля Янтарного 


края густо нашпигована неразо- 
рвавшимися боеприпасами. 

— В первый же год службы я 
принял нештатную должность ко- 
мандира группы разминирования. 
‘Сразу начал участвовать в уничто- 
жении боеприпасов на полигоне 
Хмелёвка. Последовали постоян- 
ные выезды в командировки — на 
курсы повышения квалификаци! 
сапёр должен непрерывно учиться, 
повышать квалификацию, самому 
экспериментировать... 

Вооружение морского инже- 
нерного полка — это масса разно- 
образной техники — от инженер- 
ных машин разграждения и экс- 
каваторов до специальных роботов 
и минно-разыскных собак. Но для 
‘сапёра главное — руки и голова. 

— Именно на Украине я впер- 
вые столкнулся с современными 
боеприпасами иностранного про- 


но ли его переносить или лучше 
обезвредить на месте, начинаешь 
выискивать средства, чтобы мак- 
симально обезопасить людей... 
Хорошо, что ещё во время службы 
в Калининградской области дове- 
лось поработать с неизвестными 
типами боеприпасов — немецки- 
ми. Этот опыт в Донбассе очень 
пригодился. 

Номенклатура неразорвавших- 
ся боеприпасов, которые гвардии 
старшему лейтенанту Саитову до- 
велось обезвредить в зоне СВО, 
впечатляет: здесь и снаряды раз- 
личных РСЗО, и боевые части ра- 
кет «Точка-У», разнообразные кас- 
сетные боеприпасы как советского, 
так и зарубежного производства. 

— Одной из моих задач было 
обезвреживание местности: упал 
снаряд, не разорвался, наша группа 
тут же выезжает и либо уничтожает 


'Требовательность к себе — важнейшее качество 
сапёра. Эта профессия не прощает ошибок 


изводства. До этого на практике 
сталкиваться с вооружением стран 
НАТО не доводилось. А тут — сто- 
ишь на поле, где работает артилле- 
рия, и думаешь: что нужно сделать 
с незнакомым боеприпасом, мож- 


его на месте, либо обезвреживает, 
чтобы войска могли на этой мест- 
ности спокойно работать. 

Но самый опасный вид оружия 
для сапёра — мины. В Донбассе ими 
густо засеяны и поля, и лесопосад- 


ки, и строения: обе стороны кон- 
фликта готовили местность к обо- 
роне восемь лет... 

— Наша группа работала и 
с противопехотными, и с противо- 
танковыми минами по большей 
части советского производства, но 
попадались и натовского образца. 
Что сложнее разминировать? Когда 
работаешь, не осознаёшь разницу: 
можно и по поводу гранаты сильно 
переживать, и из-за противопехот- 
ной мины. Нетградации — что слож- 
нее, что проще. Опаснее всего само- 
дельные мины-ловушки, их ВСУ 
применяют очень много. Их маски- 
руют под предметы обихода — кни- 
ги, оружие... В домах устанавливают 
под полом, в розетки, телевизоры, 
‘шкафы. Есть какая-то своеобразная 
‘школа, по которой они работают. Не 
‘наша школа — меня вучилище ниче- 
му подобному не учили. А в Сирии 
такое очень часто встречалось, когда 
войдёшь в дом и не знаешь, к чему 
можно безопасно прикоснуться. 
‘Скорее всего эта школа американ- 
ская: у нас армейские подразделе- 
ния ни с чем подобным вообще не 
должны работать. Пришлось учить- 
ся на практике. 

Константин Саитов считает, 
что главное качество для сапёра — 
требовательность к себе: эта про- 
фессия ошибки не прощает. От 


Финляндия, Швеция — всё это 
очень близко от наших границ», — 
подчеркнул Лавров. 

Россия и Белоруссия имеют 
единую позицию по вопросу о том, 
каких целей необходимо достичь 
в ходе российской специальной во- 
енной операции на Украине, заявил 
глава МИД РФ. «Мы обменялись 
мнениями о том, как развивается 
ситуация вокруг событий на Укра- 
ине в рамках проведения нами 


того, насколько ответ- 
ственно ты относишься 
к своей работе, зависит 
не только твоя ЖИЗНЬ, НО 
и жизнь тех, с кем ты ра- 
ботаешь. 

— И ещё — серьёз- 
ность, осознание серьёз- 
ности момента. Того, 
что то, с чем ты работа- 
ешь, — не игрушка. Что 
ты не в видеоигре, где 
у тебя есть несколько 
жизней. Что всё то, с чем 
ты имеешь дело, может ' 
покалечить или убить. 
Процент потерь от мин- 
ного оружия достаточно 
высок: в зоне СВО масса 
минных полей, остав- 
ленных как противни- 
ком, так и ополченцами 
Донбасса с 2014 года и 
нашими подразделени- 
ями с начала спецопера- 
ции. Далеко не все они 
обозначены на картах, 
иногда, обнаружив мин- 
ное поле, не понимаешь, 
кто его поставил: мины 
по большей части совет- 
ские, их используют все стороны. 
Но это уже и не имеет значения: 
обнаружил — разминируешь, и не- 
важно, кто поставил. Противник 
очень долго готовился к этой вой- 
не, это осознаёшь уже в первую не- 
делю в зоне СВО. Очень масштаб- 
но подготовили инфраструктуру. 
Мы приехали в октябре, ещё шла 
уборка урожая, поразило, как ком- 
байнёры работают на поле, время 
от времени останавливаясь, чтобы 
откинуть из-под колёс очередную 
противотанковую мину! 


то: сегодня безопасность для нас, не 
только для России, для нас ещё важ- 
нес», — сказал Лукашенко на встре- 
че с главой российского МИД. 

«Проблемы, связанные с опе- 
рацией Российской Федерации 
‘на Украине... Всё, что я обещал, 
всё, что нужно для России в этот 
непростой период — что там для 
России, для нас: для России и Бе- 
лоруссии, — мы делаем», — сказал 
Лукашенко. 


В августе, за пару месяцев до 
Убытия «в командировку», в жиз- 
ни гвардии старшего лейтенанта 
Саитова произошло радостное со- 
бытие: жена Альбина подарила ему 
сына — Тиграна. Так что сложно 
сказать, кому три месяца в зоне 
(СВО дались тяжелее: сапёру или 
его жене? Впрочем, умение ждать 
для офицерской жены — качество 
не менее важное, чем для сапёра 
требовательность к себе. 


Калининград 


[ЗАбЛУЖЕННО 2004 ДД ПД 
Инновации выстроены по ранжиру 


Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ в интересах Вооружённых 
Сил РФ вызвали широкий интерес среди научных коллективов высших учебных 
заведений и научно-исследовательских организаций 


Виктор ХУДОЛЕЕВ * 


В Конгрессно-выставочном цен- 
тре «Патриот» под руководством 
начальника Главного управления 
инновационного развития Мини- 
стерства обороны Российской Фе- 
дерации генерал-майора Александра 
Осадчука состоялась торжествен- 
ная церемония награждения лауре- 
атов премий всероссийских кон- 
курсов научно-исследовательских 
работ в интересах Вооружённых 
Сил РФ. 


— Ежегодное активное участие 
в конкурсах профессионального 
сообщества от молодых студентов 
до сформировавшихся учёных из 
различных регионов России по- 
зволяет консолидировать усилия 
и находить творческие решения 
для формирования научно-техни- 
ческого задела, обеспечивающего 
проведение перспективных иссле- 
дований в интересах Минобороны 
России, в том числе на площадке 
Военного инновационного техно- 
полиса ЭРА, для их скорейшего 
внедрения в войска, — отметил ге- 


МИНИСТЕРСТ 
ЗАТ 


нерал-майор Александр Осадчук. 

Традиционно конкурсы вызва- 
ли широкий интерес среди науч- 
ных коллективов высших учебных 
заведений и научно-исследова- 
тельских организаций. 

Российским разработчикам 
было предложено раскрыть вопро- 
сы применения инновационных 
технологий по следующим направ- 
лениям: робототехника военного, 
двойного и специального назна- 
чения; технологии искусственно- 
го интеллекта; нанотехнологии и 
наноматериалы; информационно- 
телекоммуникационные техноло- 
гии. 


Лауреаты конкурсов были 
определены решением конкурс- 
ной комиссии, состоящей из пред- 
ставителей ведущих научно-ис- 
следовательских организаций и 
вузов Минобороны России, а так- 
же Фонда перспективных исследо- 
ваний. 

Напомним, что всероссийские 
конкурсы научно-исследователь- 
ских работ в интересах Вооружён- 
ных Сил Российской Федерации 
проводятся с 2013 года. Руковод- 
ство их организацией и проведе- 
нием осуществляет Главное управ- 
ление инновационного развития 
Министерства обороны РФ со- 


Всего в течение года на конкурс поступило 
120 работ, 16 авторов и авторских коллективов 
из 13 регионов России признаны 


лучшими 


Инновационные проекты под- 
готовили авторские коллективы 
‘и отдельные авторы из Москвы, 
(Санкт-Петербурга, Томска, Орла, 
Тамбова, Архангельска, Ново- 
сибирска и других городов. Всего 
в течение года на конкурс посту- 
пило 120 работ, 16 авторов и автор- 
ских коллективов из 13 регионов 
России признаны лучшими. 

Работы участников отличались 
научной новизной, практической 
‘направленностью, актуальностью 
и глубиной проработки. 


вместно с Военным инновацион- 
ным технополисом ЭРА. 

Основные цели конкурсов — 
это поиск и отбор перспективных 
научно-исследовательских работ, 
авторских коллективов, способ- 
ных к эффективной реализации 
перспективных просктов, а также 
идей создания новых технологий 
в интересах Вооружённых Сил Рос- 
сийской Федерации по тематике 
«Инновационные технологии в ин- 
тересах развития вооружения, воен- 
ной и специальной техники». 


{ФОТО ИЗАРХИВА КОНСТАНТИНА САИТОВА 


1 НАША СМЕНА 


А КАСАЯ ЗВВАА 


23 января 2023 №7 


Окрылённые заветной мечтой служить Отчизне 


Воспитанники Алтайской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова постоянно 
пополняют ряды курсантов военных вузов 


Андрей ДУДЕНКО * 


Вот уже более 30 лет в посёлке Лес- 
ном под Барнаулом успешно рабо- 
тает особенное учебное заведение, 
в котором ребят обучают не только 
азам абтного дела. Воспитанники 
школы в её стенах получают глубокие. 
знания по предметам школьной про- 
граммы, а также незаурядные уме- 
ния и важные практические навыки 
в специальных дисциплинах — будь то 
парашютная подготовка, воздушная 
навигация, авиационная метеоро- 
логия, аэродинамика или конструк- 
ция самолёта. За два года обучения 
(10-й и 11-й классы) вчерашние маль- 
чишки становятся морально и физи- 
чески закалёиными юношами, убеж- 
дёнными патриотами Отечества, 
зрелыми, самостоятельными и ини- 
циативными членами гражданского 
общества, готовыми к осознанному 
выбору профессии. 


Выбор же очевиден. Подавля- 
ющее большинство выпускников 
продолжает обучение в вузах Мин- 
обороны России, причём в лётные 
военные учебные заведения по- 
ступают десятки воспитанников 
Алтайской школы-интерната. 
Очевидно, что среди ребят наи- 


большей популярностью  поль- 
зуется  Краснодарское высшее 
военное авиационное училище 


лётчиков имени Героя Советско- 
то Союза А.К. Серова. Например, 
в 2018 году в этот вуз поступили 
сразу 18 выпускников АШИ. Ко- 
нечно, немало будущих офицеров 
обучается в филиалах ВУНЦ ВВС 
«Военно-воздушная академия име- 
ни профессора Н.Е. Жуковского 
и ЮА. Гагарина» в Сызрани и Че- 
лябинске. Встретить же барнауль- 
ских выпускников сегодня можно 
почти в любом военном вузе. 

В названии школы слово «ин- 
тернат» — ключевое: два года вос- 
питанники живут одной большой 
семьёй, школа становится для 
них настоящим домом. Наряду со 
знаниями  общеобразовательных 
предметов ребята получают навы- 
ки и умения жизни в коллективе, 
учатся взаимовыручке, обретают 
настоящих друзей. Сегодня все 
понимают, что военно-патриоти- 
ческое воспитание молодого по- 
коления, которому в АШИ с ПЛП 
уделяют особое внимание, имеет 
колоссальное значение. И под- 
ростков в Барнауле воспитывают 
не только на подвигах Великой 
Отечественной войны, советско- 
го периода и более ранних веков: 
здесь установлен бюст Героя Со- 
ветского Союза старшего лейте- 
нанта Константина Павлюкова, 
имена двоих выпускников школы, 
ставших Героями России, — стар- 
шего лейтенанта Дмитрия До- 
рофеева и лейтенанта Михаила 
Григоревского — увековечены на 
мемориальной доске. Педагоги 
рассказывают будущим офицерам 
и о героях специальной военной 
операции. Тем более что недавно 
один из выпускников школы был 
удостоен высокой государствен- 
ной награды. 


Майор Алексей Мищенко — 
выпускник АШИ с ПЛП 2006 года. 
Проходил военную службу на раз- 
личных должностях в войсковых 
подразделениях специального на- 
значения. Во время СВО умело ру- 
ководил подразделением, в резуль- 
тате чего были уничтожены более 
пятидесяти националистов, три 
миномётных расчёта, две команд- 
но-штабные машины и узел связи 
противника. Действуя умело и ре- 
шительно, офицер лично уничто- 
жил пулемётный расчёт и пятерых 
боевиков, оказал первую помощь 
и вынес из-под шквального огня 
двоих подчинённых, организовал 
эвакуацию раненых. Благодаря 
самоотверженным и профессио- 
нальным действиям майора Алек- 
сея Мищенко населённый пункт 
был взят под контроль, что по- 
зволило развить успех на важном 
направлении. За мужество, само- 
отверженность и отвагу, проявлен- 
ные при исполнении воинского 
долга, командир группы специаль- 
ного назначения майор Алексей 
Мищенко удостоен звания Героя 
Российской Федерации. Цере- 
мония вручения медали «Золотая 
Звезда» состоялась в Георгиевском 
зале Зимнего дворца 26 сентября 
2022 года. 

За три десятилетия школа вы- 
пустила 3020 — воспитанников. 
59 завершили обучение с медалью 
«За особые успехи в учении», а б0- 
лее двух тысяч стали курсантами 
высших учебных заведений Ми- 
нистерства обороны. Понятно, 
почему выбор ребят в пользу сто- 
лицы Кубани наиболее популярен. 
Особая гордость и неоспоримая 
ценность АШИ — уникальный 
класс авиационных тренажёров. 
Воспитанники в инновационном 
формате виртуальной реальности 
отрабатывают разные упражне- 
ния, способствующие повышению 
уровня подготовленности. Симуля- 
торы позволяют «летать» на любых 
типах самолётов и с тех аэродро- 
мов, которые в реальности исполь- 
зуются в Краснодарском ВВАУЛ. 

Цифры подтверждают сказан- 
ное выше. Ежегодно около 80 про- 


Ещё в 2-м классе школы Дми- 
трий Гордейчук захотел стать во- 
енным лётчиком. На желание 
мальчишки повлияли рассказы его 
деда, который служил в войсках 
ПВО и много говорил в том числе 
об авиации. А после совместно- 
го просмотра фильма «Офицеры» 
с легендарной фразой «Есть такая 
профессия — Родину защищать» 
уже никто не мог повлиять на вы- 
бор Дмитрия. После 9-го класса он. 
из Благовещенского района Ал- 
тайского края поступил в АШИ, 
успешно пройдя вступительные 


„ше _ 


испытания. Разумеется, до того 
поговорил с земляками, которые 
окончили школу и поступили 
в Краснодарское ВВАУЛ. Никто 
из них не отговаривал от такого 
шага, наоборот, все рекомендова- 
ли непременно стать воспитанни- 
ком «лётки». 

«С самого начала я почув- 
ствовал, что в нашей школе учат 
правильным вещам, воспитатели 
делают всё, чтобы коллектив был 
сплочённым и дружным, — расска- 


виях. С направлением же опреде- 
литься ещё успею». 

Военным лётчиком мечтает 
стать и Вадим Евсеенков, он хочет 
учиться в Краснодаре. Родители 
с детства настраивали сына на то, 
чтобы он построил военную ка- 
рьеру. При этом отец в домашних 
беседах акцентировал внимание 
именно на авиации. И это сказа- 
лось на настрое подростка. Родом 
же воспитанник АШИ из села 


Смоленского Алтайского края, 
поэтому достаточно рано он узнал 
о школе-интернате, куда и посту- 


пил после 9-го класса с целью под- 
готовиться к обучению в КВВАУЛ. 
Конечно, без личной заинтере- 
сованности школьника врядли 
кто-то мог повлиять на его выбор. 
Здесь самое важное — направить 
человека в нужное русло. При этом 
со специальностью будущий кур- 
сант уже определился: через пять 
с лишним лет он мечтает стать лёт- 
чиком истребительной авиации. 
«У меня есть большой интерес 
к истребителям, авиации и лёт- 


Наибольшей популярностью у воспитанников школы пользуется 
Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени 
Тероя Советского Союза А.К. Серова 


центов выпускников школы посту- 
пают в вузы силовых структур, при 
этом не менее 60 процентов про- 
должают обучение в учебных заве- 
дениях Министерства обороны Рос- 
сийской Федерации по всей стране. 
Корреспонденту «Красной звез- 
ды» довелось не только побывать 
ВАШИ и увидеть всё своими глаза- 
ми (в номере за 3 октября 2022 года 
представлен подробный рассказ), 
но также удалось поговорить с теми, 
кто, в июне окончив обучение 
в Барнауле, отправится поступать 
в военные вузы. Выбор свой они, по 
сути, уже сделали, о чём и рассказа- 
ли вличных беседах. 


зывает Дмитрий. — Поступать хочу 
в Краснодарское училище. Во- 
енная авиация — дело особенное, 
сильно отличающееся от граждан- 
ской авиации. Мне хочется стать 
военным лётчиком. Правда, пока 
окончательно не решил, что же 
в большей степени из направле- 
ний нравится — бомбардировоч- 
ная или военно-транспортная ави- 
ация. Конечно, хочется управлять 
большой и красивой машиной, 
но всё-таки главное — подняться 
в небо, которое так притягивает. 
Моя мечта — научиться летать так, 
чтобы затем выполнять важные 
и сложные задачи в любых усло- 


ному делу в целом, — признаёт- 
ся Вадим. — За первый год учёбы 
в школе-интернате я понял, что 
легко и просто не будет. Необхо- 
димо прилагать немалые усилия, 
чтобы достичь заветной цели. Это 
касается как обучения здесь, так 
‘и поступления в Краснодар. Меня 
трудности не пугают, я заряжен на 
то, чтобы добиться своего. Что же 
касается истребительной авиации. 
то именно это направление в сво: 
время меня привлекло, с тех пор 
выбор не менял. Хочется не только 
научиться летать, постоянно под- 
ниматься в небо, но и при необхо- 
димости выполнять соответствую- 


Юнармейцы солнечного Кизляра 


проходят в своих отрядах прикладную школу патриотизма 


Владимир СОСНИЦКИЙ х 


Пять лет назад в дагестанском го- 
`роде первые десять подростков по- 
учили удостоверения, форменные 
береты и значки, вступив в ряды 
Всероссийского детско-юношеско- 
го военно-патриотического обще- 
ственного движения «Юнармия». 
Сегодия в строю юнармейцев Кизая- 
`ра почти двести юных патриотов. 
Практически все из того первого 
набора уже прошли армейскую шко- 
ду, а четверо из них выбрали воен- 
ную службу профессией. 


Сегодня каждый будущий 
юнармеец Кизляра, перед тем как 
дать торжественную клятву, про- 
ходит первоначальную военную 
подготовку и сдаёт нормативы по 
азам солдатских наук, изучает цели 
и задачи «Юнармии». А потом уже 
в процессе отрядной жизни ребята. 
с охотой и старанием постигают 
основы юношеского прикладного 
патриотизма. 

— В рядах кизлярских отрядов 
«Юнармии» наглядно через прак- 
тику конкретных дел формируется 
чувство ответственности за свои 
поступки и действия. Инициатив- 
ность, самостоятельность — каче- 
ства, характеризующие настояще- 
го гражданина страны, — говорит 
начальник штаба регионального 
отделения «Юнармии» Джавидин 
Джамиев. 

Командир кизлярского юнар- 
мейского гвардейского отряда 
«Юный десантник» Тимур Гусей- 
нов катался на берегу реки на ве- 
лосипеде, когда услышал детский 
крик о помощи. Увидев тонуще- 


го ребёнка, Тимур не раздумывая 
бросился в воду. Юнармеец опре- 
делил по пузырям на поверхности, 
где следует искать мальчика, выта- 
щил утопающего на берег, оказал 
ему первую помощь. Тимур помог 
ребёнку прийти в себя и отвёл его 
домой к родителям. 

— Гусейнов — душа коллекти- 
ва, но как командир он требова- 
тельный, в первую очередь к себе. 
Парень мечтает поступить в Ря- 
занское училище ВДВ, прошёл 
горную, тактическую, парашютно- 
десантную подготовку, занимался 
тактической медициной. С на- 
шими юнармецами мы постоянно 
говорим о нравственном стержне 
в человеке, на конкретных при- 
мерах рассказываем о героизме, 
патриотизме, ставим в пример 


достойных. Сегодня это наши му- 
жественные участники спецопера- 
ции. Именно на них и призываем 


равняться наших ребят Перед 
каждым юнармейцем стоит задача 
развития и укрепления своего мо- 
рального патриотического стерж- 
ня, высоких духовных и физиче- 
ских качеств. Только так молодой 
человек становится патриотом, 
воином, самоотверженным защит- 


юнармейцы получили за активное 
участие в военно-патриотических, 
исторических, спортивных проек- 
тах как на территории республи- 
ки, так и за её пределами. Одно 
из таких дел — шефство юнар- 
мейцев над ветеранами Великой 
Отечественной войны. В минув- 


В рамках Всероссийской акции «Письмо 
солдату» кизлярские юнармейцы направили 
искренние слова поддержки участникам 
спецоперации на Украине 


ником Отечества, — говорит на- 
чальник городского штаба «Юнар- 
мии» Эльдар Кадиев. 

Именно с учётом практиче- 
ских дел юнармейскую команду 
Кизляра признали лучшей в Да- 
гестане. Столь высокую оценку 


ший День Победы юные патри- 
оты участвовали в праздничных 
парадах для Веры Николаевны 
Никитиной, оставившей в по- 
бедном 1945-м надпись на стене 
Рейхстага, и для Георгия Григорье- 
вича Кондрачукова, ушедшего на 
фронт добровольцем. В этот день 
юнармейцы и их старшие товари- 
щи из Росгвардии устроили для 
ветеранов настоящий праздник 
с цветами и торжественным мар- 
шем. А в течение года они помо- 
гают ветеранам по дому, в различ- 
ных бытовых вопросах. 

Активно участвуют кизлярские 
юнармейцы и во Всероссийской 
акции «Письмо солдату». Сегодня 
благодаря налаженной работе во- 
енной почты в зоне спецоперации 
переписка юнармейцев с бойцами 
стала систематической. Тёплые, 
искренние, добрые слова под- 
держки мальчишки и девчонки 
отправляют в российские военные 
формирования, туда, где сейчас 
напряжённо, ответственно, опас- 


щие задачи в воздушных боях, при 


отражении налётов, прикрытии 
объектов и войск». 
С детства проявив интерес 


к военному делу и авиации, с удо- 
вольствием посещая тематические 
музси и выставки (к примеру, фо- 
рум «Армия» в Новосибирске), 
(Семён Подорогин по-настоящему 
увлёкся армейской авиацией. За- 
болев вертолётами, он решил во 
что бы то ни стало поступить сна- 
чала в АШИ, тем более что от его 
родной Белокурихи она недалеко, 
а затем — в Сызранский филиал 


ВУНЦ ВВС «ВВА». Во время об- 
учения в школе-интернате толь- 
ко укрепился в своём убеждении, 
чётко обозначив цель. Конечно, 
в рассказе Семёна присутствуют 
нотки романтики, но без неё, как 
правило, немыслима жизнь тех, 
кто уверенной поступью движется 
к осуществлению мечты. Мельчай- 
шие сомнения совсем развеялись 
после того, как в гости к желаю- 
щим учиться в Сызрани воспитан- 
никам АШИ присхал курсант 3-го 
курса филиала, рассказал обо всех 
нюансах и ответил на волнующие 
ребят вопросы. 

«Если честно, то моя мечта — 
летать на вертолёте Ка-52, — не без 
гордости в голосе говорит собесед- 
ник. — Когда машина появилась, 
это вызвало настоящую революцию 
в армейской авиации. Всем извест- 
но, что «Аллигатор» — рекордсмен: 
по очень многим параметрам. 
Я знаю, что в Сызрани учат летать 
на вертолётах Ми-8 и «Ансат-У», 
но впоследствии возможно пере- 
обучение. Уверен, что при правиль- 
ном подходе и ревностном отно- 
шении к делу всё вполне реально. 
С выбранного пути я сворачивать 
‘не собираюсь». Боевой настрой, ре- 
шимость — важные составляющие 
общего успеха. Конечно, желаем 
Семёну Подорогину непременно 
добиться своей цели. 

К окончанию 9-го класса Ми- 
хаил Егоров твёрдо решил, что 


но. Письма находят своих адреса- 
тов, и ребята очень дорожат ответ- 
ными посланиями наших бойцов 
со словами благодарности за ис- 
креннюю поддержку. 


Сборный городской отряд 
«Юный десантник» традиционно 
становится лидером в республи- 
канских и межрегиональных со- 
стязаниях по военно-прикладным 
видам спорта. На его счету немало 
наград в командном и личном за- 
чёте по парашютно-десантной 
подготовке, выполнению такти- 
ческих задач и стрельбе из пнев- 
матического оружия, по ориен- 
тированию на местности, горной 
подготовке, тактической медици- 
не, строевой подготовке, за прак- 
тическую выучку по линии МЧС, 
по работе на средних и малых глу- 
бинах с аквалангами. Юнармейцы 
отряда в свободное от учёбы время 
проделали работу по реализации 
проекта «Связь поколений». Они 
активно участвуют в сооружении 
памятного мемориального ком- 
плекса защитникам Отечества. 

Само название юнармейского 
отряда «Юный десантник» отра- 
жает направленность помыслов 


‘ФОТОАШИ СПП 


учиться будет только в военном 
училище. Впрочем, такое желание 
появилось него гораздо раньше — 
повлияли интересные рассказы 
деда, который служил ещё в Со- 
ветской Армии. В 15 же лет при- 
шло чёткое осознание, кем имен- 
но подросток хочет стать. И выбор 
этот достоин всякого уважения: 
Михаил намерен летом поступить 
в Новосибирское высшее воен- 
ное командное училище. Именно 
с целью более качественной под- 
готовки к поступлению школь- 
ник и отважился на то, чтобы 
усхать учиться в школу-интернат 
из родного посёлка Линёвского 
Смоленского района Алтайского 
края. В своём стремлении стать 
офицером воспитанник во время 
учёбы в АШИ только укрепился. 
При этом обучаться он мечтает 
по новой военной специально- 
сти: «Применение подразделений 
глубинной разведки», введённой 
с 2020 года. В Новосибирское 
ВВКУ хотят поступить на различ- 
ные факультеты несколько ны- 
нешних воспитанников школы. 

«С раннего возраста меня при- 
влекала военная разведка, где 
решающую роль играет симбиоз 
профессиональных качеств само- 
го военнослужащего с умением 
сполна использовать современные 
и прорывные технологии, — пояс- 
няет Михаил. — Разведка — это гла- 
за и уши армии. Войсковые развед- 
чики способны не только доложить 
о положении дел у противника, 
его силах и средствах. Они умеют 
в практически любых условиях вы- 
полнять специальные задачи, не 
всегда посильные для других под- 
разделений. Высокий конкурс на 
избранную специальность меня не 
пугает, наоборот, мотивирует. Уве- 
рен, что морально и физически я 
готов к любым испытаниям». 

Каждую осень и зиму приходят 
в школу вчерашние воспитанни- 
ки, нынешние курсанты военных 
училищ. Лётчики приезжают боль- 
шими и шумными компаниями, 
наперебой рассказывая о своих 
успехах. Меньшими — курсанты 
общевойсковых командных учи- 
лищ. Бодро и уверенно выглядят 
моряки и пограничники. Есть и та- 
кие, кому в одиночку приходится 
прокладывать дорогу к своей бу 
дущей военной профессии. Но все 
они возвращаются в школу, чтобы 
непременно поделиться своими 
успехами и увидеть гордость за них 
в глазах педагогов-наставников. 

Нет сомнений, что выпускни- 
ки уникального учебного заведе- 
ния 2023 года продолжат славные 
традиции Алтайской школы-ин- 
терната с первоначальной лётной 
подготовкой имени Героя Со- 
ветского Союза К.Г. Павлюкова. 
Большинство из них летом посту- 
пит в военные вузы, чтобы через 
четыре-пять лет стать офицерами 
Вооружённых Сил России. Поже- 
лаем воспитанникам исполнения 
‘их желаний и достижения всего, 
о чём мечталось с ранних лет. 


Барнаул 


иустремлений его бойцов. Каждый 
из них проходит курс по прыжкам 
с парашютом в военно-патрио- 
тическом  оборонно-спортивном 
лагере «Патриот» в Буйнакске. 
Будущие защитники Отечества из- 
учают основы военно-прикладных 
дисциплин, стрелковую, тактиче- 
скую, горную подготовку. Кроме 
того, опытные педагоги проводят 
с ребятами занятия по истории 
России и Дагестана. Ярким эмо- 
циональным событием для отряда 
становятся выезды на полигон, 
где юнармейцы проходят пред- 
прыжковую подготовку с последу- 
ющим совершением парашютного 
прыжка. Как награда каждому за 
смелость — голубой берет и знак 
парашютиста. 

Пройдя юнармейскую шко- 
лу, кто-то выбирает для себя про- 
фессией защиту Отечества, кто-то 
становится наставником младших 
ребят, а на их место приходят ново- 
бранцы «Юнармии», для которых 
патриотизм — важная составляю- 
щая мировосприятия юной души. 
Именно такой преемственностью 
и сильна команда юнармейцев да- 
тестанского Кизляра. 
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Танцы с 4Леопардамио 


Усилия США и их сателлитов по поддержке киевского режима 
бесполезны и лишь затянут его агонию 


Олег ФАЛИЧЕВ х* 


Коллективный Запад во главе с США 
всё глубже погружается в украин- 
ский конфликт, превращая ‘его, по 
сути, в своё прямое противостояние 
© Российской Федерацией. Очеред- 
ным подтверждением тому стали 
заседание военного комитета НАТО, 
прошедшее 18—19 января в Брюсселе, 
и встреча министров обороны при- 
„мерно 50 стран, которая состоялась 
20 января на американской авиабазе 
Рамштайн в Германии. О чём кои- 
кретно шла на них речь? На этот и 
другие вопросы в интервью «Красной 
звезде» ответил политолог Констан- 
тин СТРИГУНОВ, ведущий аналитик 
Ассоциации специалистов по инфор- 
мационным операциям. 


— Константин Сергеевич, на ми- 
нувшей неделе состоялись заседание 
военного комитета НАТО и встреча 
в Рамштайне так называемой контакт- 
ной группы по обороне Украины. И на 
том и на другом мероприятии обсуж- 
дался, по сути, один и тот же вопрос — 
‘оказание дальнейшей военной помощи 
киевскому режиму. Давайте поговорим 
0б итогах. И начнём с заседания на- 
товского военного комитета. 

— Этот комитет является выс- 
шим военным органом в НАТО, 
состоящем из начальников штабов 
вооружённых сил государств — чле- 
нов альянса. Он отвечает за разра- 
‘ботку военной политики и доктрины 
НАТО в рамках обсуждений в Се- 
вероатлантическом совете, группе 
ядерного планирования и других ру- 
ководящих органах альянса, а также 
за выполнение решений, касающих- 
ся подготовки и ведения военных 
‘операций. В рамках этих компетен- 


Константин СТРИГУНОВ. 


ций и проходило нынешнее засела- 
ние, на которое также были пригла- 
шены представители Финляндии и 
Швеции. Причём главное внимание 
сго участников было сосредоточе- 
но на украинском конфликте, на 
обсуждении мер, направленных на 
то, чтобы киевский режим и дальше 
оставался на тропе войны. 

По словам председателя воен- 
ного комитета НАТО английского 
адмирала Роба Бауэра, украин- 
ский конфликт ещё раз показал, 
что альянс должен продолжать 
трансформироваться, чтобы «быть 
в состоянии вести завтрашние 
сражения». Тем более что угроза кон- 
фликта НАТО с Россией, как заявил 
он, сохранится независимо от исхода 
конфликта на Украине. 

В этом же ключе выступил и при- 
нявший участие в заседании замести- 
тель генерального секретаря НАТО 
Мирча Джоанэ, подчеркнувший 
необходимость усиления военного 


потенциала стран — членов альянса, 
чтобы противостоять любой угрозе 
с любого направления. Это требует 
увеличения инвестиций, наращиве 
ния промышленных мощностей и 
преобразования НАТО в эпоху циф- 
ровых технологий. 

— Буквально в то же время, когда 
на военном комитете НАТО в Брюс- 
селе обсуждали вопросы с оказанием 
помощи киевскому режиму, министр 
обороны США Ллойд Остин убеждал 
своего германского коллегу Бориса 
Писториуса начать поставлять Украи- 
не танки «Леопард-2». 

— Действительно, не успев за- 
нять пост главы военного ведомства 
Германии, который освободился 
после ухода в отставку Кристины 
Ламбрехт, социал-демократ Борис 
Писториус сразу оказался втянутым 
в танцы с «Леопардами», затеянны- 
ми поляками. В своём антироссий- 
‘ском раже Варшава заявила о готов- 
ности направить на Украину танки 
«Леопард-2» германского прои 
водства, стоящие на вооружении 
армии. При этом она приступила 
к сколачиванию коалиции дру- 
гих натовских государств, готовых 
пойти на такой шаг, чтобы оказать 
давление на Берлин — ведь его без 
‘разрешения нельзя поставлять не- 
мецкие танки третьим странам. 

Однако Берлин пока сопро- 
тивляется нажиму Вашингтона и 
Варшавы, указывая, что поставкам 
Киеву танков «Леопард-2» пре- 
пятствуют историческая память 
и настроения населения. Боль- 
шинство немцев, поясню, против 
предоставления Украине немецких 
танков. Да и вообще многие немцы 
сомневаются в необходимости про- 
должения военной помощи Киеву, 


когда в самой Германии налицо 
обострение социально-экономиче- 
ских проблем. 

На переговорах Писториуса 
с Остином возник, как отмечает га- 
зета «Тайм», настоящий спор. Глава 
Пентагона настаивал, что именно 
Германия должна первой начать по- 
ставки танков, поскольку немецкие 
«Леопарды» потребляют меньше то- 
плива, чем американские «Абрамс». 
Помимо этого, они проще в обслу- 
живании и широко доступны по 
всей Европе. Немецкий министр 
гнул свою линию, утверждая, что, 
начав поставлять танки первой, 
Америка значительно облегчит эту 
задачу Германии, которая никогда 
ничего не делает в одиночку, а толь- 
ко вместе с другими странами, осо- 
бенно с США. 

— Спор был продолжен в Рам- 
штайне... 

— В США не скрывали, что на 
эту встречу они возлагают большие 
‘надежды. И не столько по решению 
о поставках Киеву танков, сколько по 
дальнейшей мобилизации западных 
стран на противостояние России. 
Именно на это было нацелено высту- 
пление Остина на открытии встречи, 


и фактически поддержал по крайней 
мере на словах позицию Германии. 
Координатор по стратегическим 
коммуникациям в совете националь- 
ной безопасности США Джон Кир- 
би высказался так: «Немцы очень 
хорошо понимают, что поставлено 
‘на карту в Украине». И добавил, что 
Германия является одним из круп- 
‘нейших доноров Украины и посто- 
янно расширяет свою поддержку. 
Финансовая подпитка для Киева со 
стороны немцев действительно весь- 
ма значительна. 

— Тем временем в Рамштайне были 
приняты решения о расширении воен- 
ной помощи киевскому режиму.. 

— Точнее будет сказать, что на 
встрече в Рамштайне были озвучены 
решения, которые накануне были 
приняты на этот счёт правитель- 
ствами некоторых западных стран. 
Так, презилент США Джо Байден 
подписал меморандум о выделении 
Украине нового пакета военной по- 
мощи на сумму порядка 2,5 млрд 
долларов. Помимо больших партий 
боеприпасов, Пентагон передаст со 
своих складов 59 БМП «Бредли» и 90 
бронированных машин «Страйкер», 
а также восемь подвижных пусковых 


Главное внимание натовцев направлено 
на обсуждение мер, чтобы киевский режим 
и дальше оставался на тропе войны 


в котором он призвал союзников на- 
‘ращивать усилия по оказанию помо- 
щи Украине. По его оценке, сейчас 
‘наблюдается «переломный момент» 
российско-украинского конфликта 
и поэтому не следует замедляться, 
а надо «копать глубже» и действовать 
эффективнее. При этом он подчер- 
кнул, что США будуг «поддержи- 
вать самооборону Украины столько, 
сколько это потребуется». 

Однако вопрос о танках так и не 
был решён. Следует отметить, что 
по итогам совещания Вашингтон не 
стал обострять конфликт с Берлином 


установок ЗРК ближнего действия 
«Авенджер» с ракетами «Стингер». 
На Украине всё же появятся тан- 
ки западного производства. Ими 
стануг 14 танков «Челленджер-2», 
которые планирует поставить Вели- 
кобритания. Британцы намерены 
в ближайшее время начать обучать 
украинских танкистов. Но одна 
танковая рота погоды на поле боя 
явно не сделает. Можно согласить- 
ся с мнением верховного главноко- 
мандующего объединёнными во- 
оружёнными силами НАТО в Европе 
американского генерала Кристофера 


Каволи, который заявил, что запад- 
ные танки не стануг для Украины 
«серебряной пулей». 

«Челленджер-2» — ещё тот «по- 
дарок» для ВСУ. По мнению многих 
экспертов, этот танк по своим так- 
тико-техническим характеристикам 
является худшим среди машин своего 
поколения. Он являлся постоянным 
аутсайдером на различного рода на- 
товских соревнованиях и тендерах. 

— Так что новые поставки киев- 
ский режим не спасут? 

— Безусловно. Соледар показал, 
что боевой потенциал нашего про- 
тивника всё более подтачивается. 
Войну на истощение им не выиграть. 
Их надежды на ленд-лиз, на амери- 
канский ВПК — эфемерны. Все эти 
«Брэдли», «Страйкеры», «Марде- 
ры», «Челленджеры» скоро стануг 
металлоломом. Ну даст Берлин под 
давлением Вашингтона разрешение 
на поставки своих «Леопардов», на- 
ходящихся на вооружении ряда на- 
товских армий. Наберуг они в общей 
сложности сотню немецких машин — 
это не изменит ход событий, а всего 
лишь затянет кровопролитие. Без- 
возвратные потери ВСУ ежедневно 
составляют многие сотни солдат и 
офицеров. В украинском обществе 
‘исподволь растёт недовольство тота- 
литарными порядками в стране, не- 
смотря на репрессии СБУ, подавле- 
ние оппозиционных СМИ. 

Представляется, что в Вашинг- 
тоне и Лондоне это прекрасно пони- 
мают. Но в их корыстных интересах 
максимально затянуть конфликт, 
чтобы, во-первых, продолжить по- 
пытки «измотать» Россию, а во- 
вторых, подорвать экономический 
потенциал Евросоюза, ослабить пре- 
жде всего Германию, своего давнего. 
геополитического конкурента. Со- 
единённым Штатам пока удаётся, 
используя закулисное давление и 
проамериканские круги в ЕС, избе- 
гать серьёзного раскола среди своих 
европейских союзников и партнёров, 
заставлять их направлять на Украину 
всё новые партии вооружений. 


В провинции Алеппо сапёры из России 
иАрмении продолжают разминирование 


Вблизи населённого пункта Хандрат предстоит очистить от взрывоопасных предметов свыше 88 тысяч 


квадратных метров 
Мария ТОМИЛЕНКО * 


Российские военнослужащие со- 
вместно с сапёрами армянского 
гуманитарного центра по’ разми- 
пированию очищают территорию 
от взрывоопасных предметов в си- 
`рийской провинции Алеппо. Работы 
по разминированию на территории, 
где проходили ожесточённые бои, 
идут уже пятый год. Боевики не- 
законных вооружённых формирова- 
ний, отступая, минировали терри- 
торию, и в ходе выполнения задам 
вблизи населённых пунктов сапёры 
нередко обнаруживают неразорвав- 
шиеся снаряды и мины различного 
назначения. 


На счету армянского гумани- 
тарного центра по разминированию 
уже более тысячи обнаруженных и 
‘обезвреженных взрывных устройств. 
Как отмечают армянские сапёры, 
самые опасные — мины-ловушки. 
Чаще всего боевики маскировали 
их под различные предметы — со- 
товые телефоны, бытовую технику, 
кошельки и документы. На таких 
ловушках зачастую и подрываются 
мирные жители. 

Сейчас сапёры из Армении ра- 
ботают вблизи населённого пункта 
Хандрат провинции Алеппо. Здесь 
район поиска около 90 тысяч ква- 


дратных метров. На данный момент 
третья часть района уже размини- 
рована. Местные жители надеются, 
что вскоре они смогут вернуться 
в свои дома и без опасения ходить по. 
родной земле. 

«На данный момент вблизи по- 
сёлка Хандрат разминировано бо- 
лее 25 тысяч квадратных метров. 
Во время разминирования сапёры 
обнаружили около 80 взрывоопас- 
ных предметов. Общее поле раз- 
минирования в данной местности 
более 88 тысяч квадратных метров. 
В планах завершить работу на дан- 
ном участке к концу марта — нача- 
лу апреля этого года», — рассказал 
журналистам начальник отдела 
российского ЦПВС в городе Алеп- 
по полковник Сергей Есюнин. 

Армянские сапёры в работе ис- 
пользуют экипировку и средства по- 
иска, предоставленные российской 
стороной. Прежде всего, это совре- 
менные селективные миноискатели 
ИМПС-2 и индукционные мино- 
искатели ИМП-3 российского 
производства, позволяющие обна- 
ружить взрывные устройства, на- 
ходящиеся за различными прегра- 
дами;: стенами из бетона и кирпича, 
заборами из колючей проволоки 
и металлической сетки, под ас- 
ъфальтовым и бетонным покрыти- 
ем дорог. Защиту военнослужащих 


В ИНОСТРАННЫХ АРМИЯК 


Польша 


ПОЛУЧАТ ПОДЕРЖАННЫЕ 
АМЕРИКАНСКИЕ ТАНКИ 


Министр национальной обо- 
роны Полыши Мариуш Блашак, 
находясь в расположении 1-й Вар- 
шавской танковой бригады имени 
Тадеуша Костюшко, утвердил за- 
ключение с правительством США 
соглашения о закупке 116 танков 
МПА! РЕРАвгатв из наличия мини- 
стерства обороны США. Стоимость 
подписанного соглашения состав- 
ляет 1,4 млрд долларов (6,2 млрд 
польских злотых), из которых почти. 
200 млн долларов будет выделено 
в виде американской военной по- 
мощи. В поставку войдут 116 танков 
(два батальонных комплекта), а так- 
же 12 бронированных ремонтно- 
эвакуационных машин, 8 танковых 
мостоукладчиков, 6 бронированных 
командно-штабных машин, 26 под- 
вижных ремонтных мастерских. 


Танки МПА! в версии РЕР 
(Етеромег ЕпвапсетепЕ Раскаве) 
являются бывшими танками мор- 
ской пехоты США, переданными на 
хранение сухопутных войск США. 
вследствие реорганизации дивизий 
морской пехоты, которая предусма- 
тривала расформирование всех тан- 
ковых подразделений. В настоящее 
время подержанные машины на- 
холятся на хранении на армейском 
складе в Энистоне (штат Алабама), 
где начата их подготовка к ремон- 
ту. После ремонта все танки будут 
иметь обнулённые пробег и ресурс 
агрегатов. Первый  батальонный 
комплект М1А! ЕРЕР (58 танков) 
должен быть поставлен в Польшу 
к концу 2023 года, а второй — к кон- 
цу 2024 года. Машины поступят на 
вооружение двух танковых батальо- 
нов 1-й Варшавской танковой бри- 
гады 18-й «Железной» механизиро- 
ванной дивизии. 

В конце 2024 года начнётся реа- 
‘лизация другого контракта с США, 
по которому польская армия полу- 
чит до конца 2026 года ещё 250 тан- 
ков Абтатаз — на этот раз новейшей 
модификации МТА2 $ЕРу3 АБгатав. 
Фактически это будут боевые ма- 
шины, перестроенные из наличных 
танков МПА, взятых с хранения. 
Танками М1А? $ЕР у.3 АБгатз пла- 
нирустся оснастить четыре танко- 
вых батальона из состава 18-й ме- 


обеспечивают костюмы 
ОВР-2 «Сокол». Бронированные 
элементы костюма способны за- 
щитить сапёра от мелких осколков, 
а шлем оснащён высокопрочным 
защитным забралом. 

Во время каждого выезда армян- 
ского отделения разминирования 
его сапёров охраняют военнослужа- 
щие военной полиции Вооружён- 
ных Сил РФ. 

«Наши сапёры работают еже- 
дневно. За последний месяц мы 
нашли белее 30 взрывоопасных 


сапёров 


ханизированной дивизии (штатный 
состав батальона — 58 танков) — 
один батальон 1-й Варшавской тан- 
ковой бригады, два батальона 19-й 
Люблинской — механизированной 
бригады и один батальон планируе- 
мой к формированию в составе 18-й 
механизированной дивизии четвёр- 
той бригады. Таким образом, через 
четыре года, к началу 2027 года, 
в составе сухопутных войск Поль- 
ши шесть танковых батальонов 
будуг вооружены американскими 
«Абрамсами» (все — в 18-Й мл). 


ПРЕДСТОИТ МАСШТАБНОЕ 
УЧЕНИЕ 


По планам министерства наци- 
ональной обороны Польши в 2023 
году в стране будет организовано 
крупное учение с участием около 
200 тысяч резервистов. На период 
учения планируется призвать на 
сборы граждан из так называемого 
пассивного резерва (то есть не про- 
ходивших срочную службу) в воз- 
расте не старше 55 лети неимеющих 
медицинских противопоказаний. 
Учение может продлиться до 90 
дней, хотя для большинства участ- 
ников его срок ограничится 30 
днями. Вместо зарплаты по месту 
работы призванные резервисты 
будут получать вознаграждение от 
военного ведомства в размере от 


предметов разного предназначе- 
ния — это снаряды, мины, кассетные 
бомбы. Разминирование у нас идёт 
строго по плану, к середине весны 
мы очистим весь район около дерев- 
ни Хандрат», — сообщил командир 
армянского гуманитарного контин- 
гента подполковник вооружённых 
сил Армении Ваган Тадевасян. 

В процессе разминирования 
в первую очередь обследуются 
территории населённых пунктов, 
а также экономически важные для 
Сирии сельскохозяйственные рай- 


2,85 до 13,4 процента от минималь- 
ного заработка солдата, состав- 
ляющего 4560 злотых в месяц. От 
участия в учении освобождаются 
только парламентарии, лица, зани- 
мающие руководящие должности 
в правительственной и местной ад- 
министрации, а также священно- 
служители. 

В связи с проведением такого 
масштабного учения польский еже- 
недельник Му& Ро5Ка высказывает 
опасение, что оно может быть свя- 
зано со стремлением к дальней- 
шему ограничению демократии 
в Польше и превращению страны 
фактически в авторитарное госу- 
дарство. Указывается, что «Польша 
уже давно начала трансформиро- 
ваться во всё более репрессивное и 
‘недружественное для своих граждан 
государство. Это стало очевидно 
уже во время пандемии СОУПО-19... 
Каждый день издавались абсурд- 
ные приказы и вводились бессмыс- 
ленные запреты, что объяснялось 
тотальной пандемической угро- 
зой и заботой о здоровье граждан. 
Именно руководствуясь «заботой 
о здоровье» граждан, было решено 
лишить их конституционных прав, 
в том числе, как это ни парадок- 
сально, права на защиту здоровья, 
закреплённого в статье 68 консти- 
туции Республики Польша... Что 
уж там говорить о нарушении дру- 


оны. Сапёры осуществляют гума- 
нитарную деятельность, связанную 
с гуманитарным разминированием 
в провинции Алеппо, исключи- 
тельно вне зоны ведения боевых 
действий. С 2019 года это уже 11-й 
контингент военнослужащих во- 
оружённых сил Армении, работаю- 
щий на территории. 

Участие в разминировании тер- 
ритории САР принимают и воен- 


на невоенное разрешение конфлик- 
та и оказание всесторонней помо- 
щи сирийским гражданам в во 
становлении мирной жизни. Всего 
с начала процесса урегулирования 
российской стороной организовано 
и проведено 3269 гуманитарных ак- 
ций. Сирийским гражданам достав- 
лено и распределено 6185,78 тонны 
продовольствия,  бугилированной 
воды и предметов первой необходи- 
мости. 

На днях представителями 
ЦПВС проведена гуманитарная 
акция в Уфании (провинция Эль- 
Кунейтра), в ходе которой нуждаю- 
щимся жителям было выдано пять- 
сот продовольственных наборов 
общим весом 4,92 тонны. 

Продолжается выполнение по- 
ложений российско-турецкого ме- 
морандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября 2019 года. Как 


Вблизи посёлка Хандрат разминировано более 
25 тысяч квадратных метров, сапёры обнаружили 
около 80 взрывоопасных предметов 


нослужащие инженерных подраз- 
делений сирийских вооружённых 
сил. Согласно информационному 
бюллетеню, — распространённому 
в воскресенье, 22 января, всего ими 
разминировано 6860 гектаровтерри- 
тории, 3112 зданий и сооружений, 
273 км дорог Обнаружено и унич- 
тожено 43 888 взрывоопасных пред- 
метов, в том числе 5961 самодельное 
взрывное устройство. 

Российский Центр по прими- 
рению враждующих сторон и кон- 
тролю за перемещением беженцев 
в Сирийской Арабской Республике 
продолжает работу, направленную 


гих гражданских прав и свобод под. 
прикрытием борьбы с СОУП-19». 


США 


ЗАПУЩЕН НОВЫЙ СПУТНИК 
СВЯЗИ 


Со стартового комплекса З9А 
авиабазы на мысе Канаверал во 
Флориде осуществлён запуск ра- 
кеты Райсоп Неауу (компания- 
разработчик носителя — брасеХ) 
© миссией 08$Е-67 в интересах 
космических сил США. В рамках 
миссии на геостационарную орби- 
ту выведен военный спутник свя- 
зи СВА$-2 (Сопбпиои$ Вгоадсаз 
Апетепйле ЗАТСОМ 2). Поофици- 
альным данным, СВА$-2 позволит 
расширить возможности постоян- 
‘ной спутниковой связи высшего 
руководства США с боевыми ко- 
мандованиями вооружённых сил. 
Конкретные данные о спутнике 
и его орбите строго засекречены. 
По данным американских экспер- 
тов, его масса достигает трёх тонн. 
Спутник размещён на орбите вы- 
сотой порядка 35 тысяч км. Это уже 
второй такой спутник, запущенный 
в интересах космических сил — од- 
ного из видов вооружённых сил 
США. Первый — СВАЗ-1, который 
был выведен на орбиту вапреле 2018 
года с помощью ракеты-носителя 


сообщил на брифинге 21 января 
заместитель руководителя ЦПВС 
тенерал-майор Олег Егоров, прове- 
дено патрулирование подразделени- 
ями российской военной полиции 
в провинциях Алеппо, Ракка и Хасе- 
ке по нескольким маршрутам. 

По его словам, нарушений ре- 
жима прекращения огня со стороны 
курдских формирований на северо- 
востоке Сирии не зафиксировано. За 
прошедшие сутки в Идлибской зоне 
деэскалации зафиксировано два об- 
стрела со стороны позиций терро- 
ристической группировки «Джебхат 
ан-Нусра» (запрешена в РФ). 


АПаз 5. В качестве вторичной полез- 
ной нагрузки ракета Расоп Неауу 
вывела на орбиту аппарат ГОРЕ-ЗА, 
предназначенный для проведения в 
космосе экспериментов в интересах 
Пентагона. Он является платфор- 
мой для шести мини-спутников, за- 
дачи которых не раскрываются. 


ГОТОВЯТ ПУШЕЧНОЕ 
мясо 


Продолжается боевая подго- 
ловка вооружёнными силами США. 
украинских — военнослужащих. 
Очередная группа (свыше пятисот 
человек) приступила к учёбе в аме- 
риканской учебном центре в немец- 
кой Баварии 15 января. Обучение 
по натовским стандартам продлится 
около шести недель. США уже об- 
учили более 3,1 тысячи украинских 
военнослужащих, в том числе тому, 
как использовать и обслуживать га- 
убицы, РСЗО Н1МАЕ$ и несколько 
типов бронетехники. Председатель 
комитета начальников штабов во- 
оружённых сил США генерал Марк 
Милли посетил на минувшей неде- 
ле два места проведения тренировок 
в Германии — объекты в Висбадене и 
Баварии, используемые американ- 
цами для тренировок военнослужа- 
щих ВСУ. 


По сообщениям информагентств 


Я ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ 


А КАСАЯ ЗВВАМ 
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У звездочки свои герои 


Вспомнить о них на пути к столетию центральной военной газеты - наш долг 


Виталий МОРОЗ * 


«Красная звезда» родилась в трудное 
для страны и Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии время. Порой не хва- 
тало средств даже на ремонт проху- 
дившейся кровли над казармой. 1 
дый рубль ещё ие вошёл в обращение. 
"Полиграфическая база была изношен 
ной, бумага — дефицитной, типогра- 
фии не справлялись с заказами. Газета 
«Бедиота», которая с 1918 года счи- 
тала своими читателями не только 
крестьян, но и красноармейцев, после 
окончания Гражданской войны от 
оборонной тематики отошла. Сама 
жизнь обязывала военное ведомство 
создать свою газету, чтобы доходчи- 
в0 разьясиять суть начавшейся ради- 
кальной военной реформы, обеспечить 
надёжную информационную связь 
центра с ротами, эскадронами, ба- 
`тареями и эскадрильями. Несмотря 
на трудности, такая газета была 
создана. 1 января 1924 года читатели 
узнали её название: «Красная звезда». 
`Вековая летопись флагмана военной 
печати богата поучительными собы- 
тиями, эпизодами. О’ многом и мно- 
гих мы в течение года постараемся 
рассказать тем, кто начал читать 
«Звёздочку» уже с четырьмя ордена- 
ми в её титуле. 


ИЗ ПЕРВОЙ СОТНИ 


Александр Иванович ТИМАКОВ. 


В номере «Красной звезды» от 
26 октября 1938 года был опубли- 
кован Указ Президиума Верхов- 
ного Совета СССР о присвоении 
звания Героя Советского Союза 26 
военнослужащим РККА, особо от- 
личившимся в боях у озера Хасан. 
Об одном из удостоенных высшего 
в стране отличия — младшем коман- 
дире Тимакове Александре Ивано- 
виче газета рассказала в номере от 
4 декабря того же года. На первой 
странице читатели увидели портрет 
танкиста с четырьмя треугольника- 
ми на петлицах, то есть старшины. 


Подвиг Героя член военного совета 
1-Й отдельной Краснознамённой ар- 
мии дивизионный комиссар Фёдор 
‘Семеновский описывал так: «Бес- 
предельную преданность Родине и 
героизм проявил в бою командир 
танка Александр Тимаков. Его танк 
был выведен из строя огнём япон- 
цев. Тимаков продолжал вести огонь 
из остановившейся машины, пока 
не вышли все огнеприпасы. Тогда, 
сняв с танка пулемёт и раздобыв 
с другой машины диски с патрона- 
ми, Тимаков забрался на высоту и 
открыл огонь по противнику. Этот 
доблестный танкист способствовал 
выполнению боевой задачи». 

Через несколько дней, в том же 
декабре, Александр Тимаков прибыл 
вредакцию на МалуюДмитровку. Не 
в гости, не как герой публикации, а 
для дальнейшего прохождения служ- 
бы, уже кадровой: он был назначен 
инструктором отдела боевой подго- 
товки. 

Должность инструктора, а по- 
сле Великой Отечественной войны 
консультанта в штате редакции вво- 
дилась для того, чтобы усилить ве; 
щие отделы сотрудниками с систем- 
ной подготовкой по какой-то боевой 
специальности и, разумеется, склон- 
ными и стремящимися к творческой 
работе. 

По воспоминаниям, Тимаков 
привнёс в редакцию эмоции не- 
давнего кровопролитного боя, своё 
видение того, что должно быть прио- 
ритетом для военной газеты, что осо- 
бенно интересно и познавательно 
для крепнущих танковых войск. Ему 
‘самому многое дало живое общение 
с профессионалами-газетчиками. 

Александр был единственным 
в редакции кавалером ордена Лени- 
на. Медали «Золотая Звезда» на его 
гимнастёрке ещё не было: сё учреди- 
ли в августе 1939 года. С этой меда- 
‚лью он наведался в «Красную звезду» 
уже в статусе среднего командира, 
слушателя Военной академии бро- 
нетанковых и механизированных 
войск. Номеру его «Золотой Звезды» 
‘был по-своему знаковым: 100. 

Среди Теросв Хасана было 12 
младших командиров и красноар- 
мейцев. Троим из них звание Героя 
было присвоено посмертно. Один 
в звании лейтенанта сгорел в под- 
битом и окружённом гитлеровцами 
танке в сорок первом. Остальные 
встретили Победу в Великой Отече- 
ственной войне капитанами и май- 
орами. Майором был уволен в 1948 
году в запас и Александр Иванович 
Тимаков. 

Трагической сложилась судь- 
ба Фёдора Семеновского, первым 
рассказавшего о подвиге Тимакова 
через «Красную звезду» и рекомен- 
довавшего танкиста в сотрудники 
газеты: в декабре сорок первого он 


в должности члена военного совета 
20-й армии и звании корпусного ко- 
миссара пропал без вести. 


ПОД ЭГИДОЙ БОГА ВОЙНЫ 


} < 


Пётр Данилович НАЗАРЕНКО. 


Ещё до Великой Отечественной 
войны начальник артиллерии Крас- 
ной Армии, будущий представитель 
Ставки ВГК и главный маршал ар- 
тиллерии Николай Воронов крити- 
ковал «Красную звезду» за то, что на 
её страницах было мало материалов 
о службе и боевой учёбе артиллери- 
стов. Объяснял, что в будущей войне 
роль артиллерии будет огромной, 
во многих сражениях — решающей. 
В редакции разделяли эти взгляды, 
но укрепить штат специалистами, 
знающими артиллерийское дело и 
обладающими умением доходчи- 
во, &мко, по-газетному отражать его. 
суть, «Звёздочке» долго не удава- 
лось. Вот почему редакторат особо 
ценил, выделял постоянного кор- 
респондента по Среднеазиатскому 


евые должности, ответственный 
редактор дивизионный комиссар 
Давид Ортенберг с благословения 
Политуправления всем в этом отка- 
зывал. Почему в отношении Наза- 
ренко было сделано исключение — 
загадка. Приказом по редакции 
№ 105 от И ноября 1941 года капитан 
Назаренко П.Д. был откомандиро- 
ван в распоряжение Главного управ- 
ления кадров. Видимо, огневой бог 
войны оказался на его стороне. 

Из-за упущений в освещении 
боевой деятельности некоторых 
родов войск, в том числе артилле- 
рии, сформированный после начала 
войны в редакции отдел фронтовой 
жизни, самый большой по числен- 
ности, было решено разделить на 
четыре отдела по принципу специа- 
‘лизации: общевойсковой, танковый, 
артиллерийский и авиационный. 
В артиллерийский для помощи его 
начальнику Н.Н. Воронов прислал 
инструктора в звании подполков- 
ника и выделил из своего кадрового 
резерва несколько средних команди- 
ров-артиллеристов для стажировки 
в качестве корреспондентов газеты 
на фронтах. Это оптимизировало 
освещение действий родов войск и 
сил на страницах газеты, сделало его. 
‘более управляемым, упорядоченным 
и справедливым. 

Служить и воевать Назаренко 
‘сначала выпало на Ленинградском 
фронте. На несколько трудных, дра- 
матичных месяцев Пётр Данилович 
выпал из поля зрения редакции. Но 
однажды он по старой памяти при- 
слал в родную газету полевой почтой 
статью о практике стрельбы на рико- 
шетах. Редакция попросила Н.Н. Во- 
‘ронова прочитать её в гранках. Ни- 
колай Николаевич назвал статью 
интересной, но в публикации отка- 
зал: мол, зачем через газету делиться 


В декабре 1938 года танкист Александр Тимаков 
прибыл на Малую Дмитровку в редакцию. Не 

в гости, не как герой публикации, а на должность 
инструктора отдела боевой подготовки 


военному округу капитана Петра 
Назаренко. Новочеркасец, он почти 
десять лет служил в РККА, постигая 
премудрости артиллерии, учился за- 
очно в Артиллерийской академии, 
которую в те годы перевели из Ле- 
нинграда в Москву. При общении 
с  коллегами-краснозвёздовцами 
в дружеском кругу мог шутя развесе- 
лить, а то и озадачить их командами, 
которые обычно витают над огневой 
позицией. Сплошная математика. 
Ге ешё услышишь такое. 

Когда с началом войны многие 
корреспонденты рапортами попро- 
сили отправить их в войска на стро- 


опытом с противником. Но недели 
через две своё решение изменил: 
печатайте, немецкие артиллеристы 
применяют стрельбу на рикошетах 
не реже наших и ничего принципи- 
ально нового в материале не найдут. 
А вот обсуждение её в наших бата- 
реях и дивизионах, комплектуемых 
резервистами, будет полезным. 
Вновь знакомое имя коллеги по 
творческому цеху встретилось крас- 
нозвёздовцам в декабре 1943 года. 
Указом Президиума Верховного Со- 
вета СССР подполковнику Назарен- 
ко Петру Даниловичу. воевавшему 
‘уже на Воронежском фронте. было 


присвоено звание Героя Советского 
‘Союза. 

К сожалению, отпраздновать 
День Победы Назаренко было не 
суждено. В звании полковника и 
должности командующего артил- 
лерией 164-й стрелковой дивизии 
он погиб при освобождении терри- 
тории Станиславской (ныне Ива- 
но-Франковской) области УССР. 
В селе Чертовец Тороденковского 
района был с воинскими почестями 
похоронен. Там же со временем был 
‘установлен его бюст, а имя увекове- 
чено в местных названиях. Что из 
этого сохранилось до наших дней, 
неизвестно. Важно, чтобы память 
о героях вечно хранилась в сердцах 
россиян. 


ЗОВ ПЕЧАТНОГО СЛОВА 


Василий Сидорович ЛЕВЧЕНКО. 


Василий Левченко в частных 
беседах не раз признавался, что 
ещё во время учёбы в совпартшко- 
ле в Кабардино-Балкарии, работы 
секретарём горкома комсомола 
в Нальчике в полной мере осознал 
значение и силу печатного слова, 
убедился, что газета, даже район- 
ная, выражаясь языком Маяков- 
ского, «не чтиво от скуки, а наши 
глаза‘и руки». Но журналистика 
казалась ему уделом избранных, а 
писателей и вовсе считал небожи- 
телями. Поэтому после срочной 
службы в стрелковых частях СКВО 
решил выбрать оружием устное 
публичное слово и поступил в во- 
енно-политическое училище. По- 
сле его окончания служил помощ- 
ником начальника политотдела 
Военно-инженерной академии по 
комсомолу, а к началу Великой Оте- 
чественной войны успел окончить 
два курса Военно-политической. 

Восвать политработником, воен- 
комом стрелкового полка Левченко 
довелось только до ноября 1941 года: 
сего ждала командирская стезя. По- 
сле контузии в мае 1942 года в райо- 
не Керчи и недолгого командования 
129-м запасным стрелковым полком 
на Алтае (Бийск) его направили на 
курсы «Выстрел». После их окон- 
чания фронтовой путь Василия Си- 
доровича мог оборваться. Следуя 


27 марта 1943 года в штаб Воронеж- 
ского фронта за назначением, Лев- 
ченко у города Лиски был тяжело 
ранен в левую руку, шею и правую 
ногу. Более двух месяцев находился 
на излечении в госпитале. Военные 
врачи выходили перспективного 
комполка, вернули на передовую. 

Командуя с августа 1943 года по 
декабрь 1944-го 38-м стрелковым 
полком, майор Левченко воевал на 
Воронежском, 1-ми 4-м Украинских 
фронтах. Его полк особо отличился 
при форсировании Днепра. На под- 
ручных средствах он преодолел реку 
и захватил плацдарм на правом бере- 
ту, Но наступление на этом направ- 
лении было отменено, и основные 
части дивизии начали возвращаться 
на левый берег Полк Левченко, при- 
крывая этот манёвр, оставался на 
плацдарме. Ему пришлось отражать 
около 60 контратак противника, 
поддерживаемых авиацией и танка- 
ми. 838-й стрелковый выстоял. 

За умелое командование полком 
и проявленные в боях с немецко-фа- 
шистскими захватчиками мужество 
и героизм Указом Президиума Вер- 
ховного Совета СССР от 23 октября 
1943 года майору Левченко Василию 
'Сидоровичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручени- 
ем ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

Войну Левченко закончил уча- 
стием в Пражской операции 1945 
года. В те майские дни он команло- 
вал 183-м гвардейским стрелковым 
полком. После окончания в 1948 
тоду Военной академии имени 
М.Х. Фрунзе полковник Левченко 
преподавал общую тактику в Воен- 
но-политической академии имени 
В.И. Ленина, стал кандидатом воен- 
ных наук. 

А как же на его судьбе отразилось 
юношеское преклонение перед пе- 
чатным словом? И тут, как говорит- 
ся, всё сложилось. 

В 1954 году Левченко был на- 
значен заместителем, а через год 
первым заместителем главного ре- 
дактора «Красной звезды». В газе- 
те, тесно контактируя с корреспон- 
дентами, он трудился шесть лет. 
Надо ли говорить, что молодые, 
не воевавшие журналисты, по- 
полняющие редакцию, гордились, 
что обретают профессиональное 
мастерство под присмотром и при 
заботливом участии фронтовика, 
на мундире которого 9 Мая рядом 
со Звездой Героя золотом, серебром 
и эмалью сверкали орден Ленина, 
три ордена Красного Знамени, ор- 
ден Александра Невского, орден 
Отечественной войны 1 степени и 
орден Красной Звезды. 

Левченко оставался породнён- 
ным с печатным словом и на посту 
главного редактора 5-й редакции 
Военного издательства Миноборо- 
ны СССР а затем, уже после уволь- 
нения в запас, в должности глав- 
ного библиографа военного отдела 
Государственной библиотеки име- 
ни ВИ. Ленина, которую занимал 
14 лет. 


Комсомол не просто возрастзкомсомол это судьба>- 


Все поколения работников комсомольских организаций армии и флота роднила основная линия и цель их деятельности - помощь 
командирам, личное участие в повышении боевой готовности подразделений и частей 


Евгений МАХОВ 


85 лет пазад, в яиваре 1938 года, По- 
литбюро ЦК ВКП(б) приняло реше- 
ние «О работе среди комсомольцев 
РККА». Вслед за этим было утверж- 
дено положение о «Комсомольских 
организациях в Красной Армии». О ра- 
боте структур армейского комсомо- 
ла вспоминает_ генерал-лейтенант 
в отставке Евгений Николаевич Ма- 
хов, помощник начальника Главного 
политуправления Советской Армии 
и ВМФ по комсомольской работе 
в 1970—1975 годах. 


«Комсомол — не просто возраст, 
комсомол — моя судьба!» — эти сло- 
ва из хорошо известной в советское 
время песни как нельзя лучше ха- 
рактеризуют отношение многих 
людей среднего и старшего поколе- 
ния к комсомолу. Эти слова очень 
точно характеризуют и мой жиз- 
ненный путь. 

Не думал я в те давние времена, 
что с комсомольской работой у меня 
будет связана почти половина моей 
службы в Вооружённых Силах. Из 
почти 40-летнего стажа военной 
службы 17 лет я проработал осво- 
бождённым комсомольским работ- 
ником. Тем более никогда и в мыслях 
не было, что я дойду до вершины ка- 
рьеры в военном комсомоле. Начал 
с руководства низовой комсомоль- 
ской организации полка и завершил 
комсомольскую эпопею на самой 
высокой должности в армейском 
ВЛКСМ — помощника начальника 
Главного политического управле- 
ния Советской Армии и Военно- 
Морского Флота по комсомольской 
работе — начальника отдела ком- 
сомольской работы Главного по- 
литического управления Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. 
Наверное, это самое длинное на- 
звание должности в Вооружённых 
Силах СССР Я для сокращения на- 
зывал себя: пом. — начальника Глав- 
ПУра по комсомолу, а иногда при об- 
щении с ветеранами Вооружённых 
Сил представлялся им помощником 


Начальник Центра подготовки космонавтов генерал-майор 


ГЛ. БЕРЕГОВОЙ и Е.Н. МАХОВ. 


по комсомолу Алексея Алексеевича 
Епишева. Это для них было более 
чем понятно. Абсолютное большин- 
ство из них очень уважали начальни- 
ка Главного политуправления. 

Комсомольскому отделу в этом 
январе исполняется 85 лет, Первым 
новую структуру возглавил помощ- 
ник начальника Политуправления 
РККА по комсомолу Семён Егоро- 
вич Захаров. Не могу не назвать и его. 
сменщика — Видюкова Ивана Мак- 
симовича, который возглавлял отдел 
с 1938 гола по 1946-й. Я позже узнал, 
что Видюков во время войны был 
в Сталинграде в самое сложное время 
и двое суток находился в развалинах 
вместе со знаменитым снайпером 
Героем Советского Союза Василием 
Зайцевым, наблюдая его «работу». 

После этого по армии широко 
развернулось снайперское движе- 
ние. Я застал вживых этого ветерана 
армейского комсомола, встречался 
с ним и, прощаясь, бросил горсть 
земли в его могилу. 

Уместно будет перечислить всех, 


кто возглавлял отдел комсомольской 
работы до его упразднения в 1991 
году: А.А. Маринов, ГП. Шатунов, 
В.И. Лысенко, Герой Советского Со-. 
юза А.В. Макридин, А.Д. Лизичев, 
О.В. Зинченко, Е.Н. Махов, В.Г. Си- 
дорик, Н.А. Кошелев, И.Е. Ефимов, 
АЛ. Решетников. 

Каждый из нас внёс персональ- 
ный вклад в развитие комсомоль- 
‘ской работы в Вооружённых Силах, 
и у каждого есть что вспомнить 
о своей особой службе. Армейский 
комсомол, отмечу, не был какой-то 
чисто военной организацией. Слу- 
жебное подчинение, финансовое и 
кадровое обеспечение были по ли- 
нии военной, но самые тесные связи 
и взаимообогащение приемлемыми 
формами работы у нас установились 
с ЦК ВЛКСМ. 

К примеру, направление на удар- 
ные комсомольские стройки для 
гражданских организаций было пре- 
рогативой ЦК комсомола, а воен- 
ный комсомол подключался к этому 
лишь тогда, когда появлялась соот- 


ветствующая директива министра 
обороны и начальника ГлавПУ. 
Помню эпизод, когда мне пришлось 
даже разьяснять суть этой особенно- 
сти первому секретарю ЦК. комсо- 
мола Евгению Тяжельникову. 

Каковы были основные на- 
правления деятельности комсо- 
мольского отдела? Во многое надо 
было вникать. Это и боеготов- 
ность, и героико-патриотическое 
воспитание, и взаимосвязь с мест- 
ными комсомольскими органами, 
и культурно-просветительская 
работа. Приходилось заниматься 
также международной деятель- 
ностью по укреплению дружбы 
между армейскими молодёжными 
организациями стран Варшавско- 
го договора. 

Армейский комсомол богат бое- 
выми и трудовыми традициями. Че- 
рез все поколения комсомольских 
организаций проходила основная 
линия их деятельности — помощь 
командирам в повышении бое- 
вой готовности частей и подраз- 
делений. Учитывая сдиноначалие 
командиров, армейские комитеты 
комсомола всемерно помогали им 
в мобилизации личного состава на 
достижение высоких показателей 
в боевой учёбе. Почины и инициа- 
тивныедвижения не придумывались 
сверху, а рождались из традиций 
армии и флота, опирались на них. 
Наиболее жизненные — такие как 
«Снайперское движение», «Каждый 
выстрел в цель» — имели истоки со 
времён Великой Отечественной вой- 
ны. А в мирное время наиболее рас- 
пространёнными были «Каждый 
комсомолец — отличник», «Учебной 
базе — комсомольскую заботу». 

В видах Вооружённых Сил и 
родах войск были свои начинания. 
Не преувеличиваю значение этих 
починов, убеждён, что они помога- 
ли командирам, если те умело ис- 
‘пользовали и популяризировали эту 
инициативу. Митинги, собрания, 
эмоциональность многих меропри- 
ятий надолго оставляли зарубки 
в памяти людей. 


На мой взгляд, особенно жиз- 
ненной, востребованной оказалась 
инициатива по линии ЦК ВЛКСМ 
бороться за право сфотографи- 
роваться в 1975-м — к 30-летнему 
юбилею Победы — у Знамени По- 
беды с ветеранами в Центральном 
музее Вооружённых Сил. При 
разнарядке ЦК отобрать для это- 
го 1600  комсомольцев-военно- 
служащих нам удалось претворить 
в реальность все заявки от военных 
округов и сфотографировать на 200 
передовиков больше. 

Другим после боевой готовности 
важным направлением было геро- 
ико-патриотическое — воспитание. 
Возможностей для этого было пре- 
достаточно. В те годы моей работы 
в Москве были живы и здравствова- 
ли многие из фронтовиков. Имена 
Конева, Чуйкова, Баграмяна, Бато- 


Епишев. Например, касающиеся 
работы с космонавтами. На одной из 
встреч Алексей Алексеевич сказал: 

— Космонавтов мы тоже должны 
как-то «вести». Не только Главко- 
мат ВВС должен заниматься ими. 
Космонавты — это в основном мо- 
лодёжь. Вы, товарищ Махов, почти 
ровесник им. Вот вам и надо с ними 
работать. 

Ещё одно направление деятель- 
ности отдела мне тоже подсказал 
Епишев. На одной из встреч он на- 
чал беседу с того, что они с марша- 
лом Гречко не только фронтовые 
друзья, но и болельщики ЦСКА. Им 
хотелось бы из первых уст узнать, 
какие проблемы в командах, какая 
помощь им нужна. 

Вскоре я представился нашему 
выдающемуся тренеру Анатолию 
Владимировичу Тарасову. Он по- 


Почины и инициативные движения не 
придумывались сверху, а рождались из традиций 
армии и флота, опирались на них 


ва, Лелюшенко, Покрышкина, Ко- 
жедуба и многих, многих их боевых 
соратников не только знали в стра- 
не, счастливчики могли общаться 
с ними. И организатором много- 
транной патриотической работы 
выступал комсомол. 

В моей комсомольской деятель- 
ности встречалось, конечно, немало 
подводных «рифов». На ХУИ съезде 
комсомола была запомнившаяся 
многим эмоциональная картинка 
отправки первого отряда добро- 
вольцев, отряда имени этого съезда 
ВЛКСМ, на строительство БАМа. 
Когда было принято решение о фор- 
мировании такого отряда, почему- 
то не последовало разнарядки для 
армейского комсомола. Дело по- 
правили с участием А.А. Епишева и 
министра обороны СССР Маршала 
Советского Союза А.А. Гречко. 

Надо сказать, что на некоторые 
‘начинания давал напутствие лично 


просил меня чаще навещать ко- 
манду, особенно накануне ответ- 
ственных игр. 

Побеседовал я и с Владиславом 
Третьяком. Поинтересовался у него: 

— А кто у вас в команде комсорг? 

Он удивлённо посмотрел на 
меня: 

— У нас неттакого. 

Предложил ему создать комсо- 
мольскую организацию. Она была 
создана, и именно Владислава из- 
брали комсоргом... 

Комсомол предоставлял воз- 
можность не только личного зна- 
комства, но и сохранять тёплые от- 
ношения на долгие годы, а порой 
и до конца жизни. У меня лично 
благодаря комсомольской работе 
появилось множество если не дру- 
зей, то очень близких товарищей. И 
в связи с этим я с удовлетворением 
вспоминаю то ушедшее в историю 
время. 
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СПОРТ 1 


ПРИЗНАТЕЛЬНО 


Такие наставники уникальны 


На Аллее спортивной славы ЦСКА почтили память великого 
баскетбольного тренера Александра Яковлевича Гомельского 


Андрей ДУДЕНКО * 


На минувшей неделе исполнилось 
95 лет со дия рождения прославлен- 
ного отечественного специалиста. 
В истории российского и советского 
баскетбола Александр Гомельский, 
заслуженный тренер СССР, оста- 
вил заметный след. Под его руко- 
водством сборная Советского Союза 
на протяжении 18 лет сумела вы- 
играть все титулы, взяв в 1988 году 
олимпийское золото, дважды (1967, 
1982) победив на чемпионатах мира 
и шесть раз став сильнейшей в Ев- 
`ропе. ЦСКА под началом полковника 
Гомельского десять раз побеждал 
вчемпионатах СССР, завоевал Кубок 
европейских чемпионов в 1971 году. 
Впоследствии Папа, как его все на- 
зывают в мире баскетбола, был пре- 
зидентом армейского клуба. 


С приветственным словом к го- 
стям церемонии обратилась за- 
меститель начальника ЦСКА по 
военно-политической работе дву- 
кратная олимпийская чемпионка по 
биатлону полковник Светлана Иш- 
муратова, отметив, что не только 
спортсмены, но и тренеры ковали 
славу ЦСКА. «Сегодня мы честву- 
ем Александра Гомельского — Папу, 
как называли его в команде. Это че- 
ловек, который заботился не только 
о спортивном результате, он забо- 


1” 


тился о каждом спортсмене, высту- 
павшем за наш клуб. В 1988 году он 
вывел нашу команду на золотой 
олимпийский пьедестал. 
18 лет тренировал и был 
ответственен за команду, 
которая представляла 
нашу страну на между- 
народных площадках, 
и мы с гордостью се- 
годня вспоминаем 
о нём не только как 
отренере, а прежде все- 
го как о человеке. Быть 
тренером — это одно, но 
быть ещё и душой каждого 
спортсмена — это совершен- 
но другая работа, это работа на 

самом верхнем уровне — создать 
коллектив, который сможет стать 
мошным ядром, способным по- 


ный тренер РСФСР Владимир 
Александрович Гомельский: «Мне 
очень приятно здесь находиться. 
Только что Светлана Ире- 
ковна сказала, что папа 
был тренером, заботящим- 
ся о каждом спортеме- 
не. Я считаю, что мне 
особенно повезло, обо 
мне он заботился не 
только как о спортеме- 
не, но и как о сыне, 
очень много хорошего 
мне сказал по жизни. Я 
считаю себя богатым че- 
ловеком, потому что мне 
от папы досталось самое 

дорогое — его друзья. Конечно, 
они не молодеют, многие из них 
уходят. Вчера один близкий друг 
папы позвонил и произнёс фразу, 


Под руководством великого тренера сборная 
Советского Союза на протяжении 18 лет сумела 
выиграть все существовавшие титулы 


бедить на площадке всех соперни- 
ков» — сказала Светлана Ирековне 

Тёплыми воспоминаниями 
об отце поделился сын Алексан- 
дра Яковлевича — многократный 
чемпион СССР по баскетболу, об- 
ладатель Кубка СССР, заслужен- 


которая мне запала в душу: «Мы 
живы, пока о нас помнят!» И это 
показывает, что папу помнят, что 
он заслуживает этого». 

Великий тренер признавался, 
что секрет его успеха очень прост: 
«За более чем 50 лет тренерской 
деятельности я ни разу не опоздал 
на тренировку, ни разу не пришёл, 
не подготовив чего-нибудь нового 
в упражнениях по атлетизму. пере- 
строениях при отработке техниче- 
ских приёмов и тактических взаи- 
модействий. Новшества повышают 
интерес к работе у самих игроков». 

В памятной церемонии приня- 
ли участие олимпийский чемпион 
по баскетболу, чемпион мира и Ев- 
ропы Сергей Тараканов, чемпион 
Европы по баскетболу, девятикрат- 
ный чемпион СССР заслуженный 
тренер России Александр Кульков, 
советник президента профессио- 
нального баскетбольного клуба 
ЦСКА заслуженный тренер Рос- 
сии Юрий Юрков, родственники 
Александра Яковлевича, ветераны 
спорта, тренеры и сотрудники ар- 
мейского клуба, игроки и тренер- 
ский штаб «ЦСКА-Юниор», а так- 
же юнармейцы. 


"ФОТО ПРЕССЦЕНТРА ЦСКА 


Испытание ледяными 
виражами 


На уникальной ледяной трассе в Подмосковье прошёл турнир, в ходе 
которого у участников, что называется, захватывало дух 


Леонид ХАЙРЕМДИНОВ х 


В  Военно-патриотическом парке 
культуры и отдыха Вооружённых 
Сил Российской Федерации «Па- 
триот› состоялись соревнования 
по скоростному спуску па’ коньках 
(се Сто) среди военнослужащих 
центральных органов военного управ- 
ления и сотрудников парка. 


Участники преодолевали ледя- 
ную трассу с извилистыми пово- 
ротами и трамплинами. На старт 
выходили по четыре человека, 
бежать которым приходилось пле- 
чом к плечу Средняя скорость 
движения спортсмена составляла 
40 км/ч, а на некоторых участках 
пути максимальная скорость до- 
стигала 80 км/ч. В финальном ра- 
унде сошлись участники, которые 
первыми преодолели финишную 
отметку на предыдущем этапе. 
Всего в соревнованиях приняли 
участие без малого 50 человек. 

Отметим, что скоростной 
спуск на коньках — один из самых 
адреналиновых и экстремальных 
зимних видов спорта. Айс-кросс 
представляет собой гоночные со- 
стязания, в которых одновремен- 
но соревнуются четыре участника. 
Спортсмены спускаются по ледя- 
ной трассе с множеством поворо- 
тов и трамплинов. Стартуя в наи- 
высшей точке трека и финишируя 


ГРА 


в самой низкой, атлеты преодоле- 
вают различные препятствия. Для 
достижения поставленной цели 
спортсмены во время спуска де- 
монстрируют свои лучшие на- 
выки катания по льду, высокую 
координацию и баланс во время 
прыжков. При этом силовая борь- 
ба в скоростном спуске на конь- 
ках строго запрещена правилами. 
Однако во время прохождения 


замкнул майор Игорь Шулика из 
Национального центра управления 
обороной. 

Скоростной спуск в парке «Па- 
триот» — одна из самых длинных 
трасс в мире, её протяжённость 
составляет 500 метров. Создатели 
трассы смогли интегрировать в её 
конфигурацию большую часть су- 
ществующих элементов: рампу, раз- 
ворот на 180, «стол», волны, «флай- 


Средняя скорость движения спортсмена 
составляла 40 км/ч, а на некоторых участках 


достигала 80 км/ч 


сложных участков трассы между 
спортсменами случаются силовые 
контакты, которые прибавляют 
гонке зрелищности и непредска- 
зуемости. 

С самого начала атмосферу 
спортивного праздника задали со- 
листы мастерской голоса «Путевод- 
ная звезда», многократные лауреаты 
всероссийских и международных 
конкурсов. 

Победителем турнира и облада- 
телем Кубка парка «Патриот» стал 
подполковник Александр Коржев, 
представляющий — Национальный 


центр управления обороной. Второе 
место занял Александр Левашев из 
парка «Патриот». Тройку призёров 


бокс», для обучения спортсменов, 
разного уровня подготовки. 

В прошлом сезоне ледяная 
трасса в Подмосковье принима- 
ла несколько состязаний. В част- 
ности, «Кубок парка «Патриот», 
чемпионат России, а в конце 
февраля 2022 года состоялся фи- 
нал чемпионата мира, собравший 
сильнейших экстремалов как на- 
шей страны, так и зарубежья. При- 
мечательно, что соревнования на 
трассе проходят и в тёплое время 
тода — так, в сентябре здесь на 
старт вышли сотни представите- 
лей скейт-кросса, одного из самых 
зрелищных видов роликобежного, 
спорта. 


не оставили 


Баскетбольный ЦСКА выиграл все матчи 
первого этапа регулярного чемпионата Единой 
лиги ВТБ 


Андрей ДУДЕНКО х 


В нынешнем сезоне армейцы выгля- 
дят угрожающе для своих оппонен- 
тов, сила команды сегодня такова, 
что взять верх над красно-синими, 
кажется, можно только в ситуации, 
когда они сами совершат непрости- 
тельные ошибки в игре и позволят 
противнику прыгнуть выше головы. 
_Но подобного по ходу «регулярки» не 
случилось. Все 22 матча подшефные 
Эмила Райковича провели качествен- 
но, не оставив шансов конкурентам 
в борьбе за первенство в таблице. 
С каждым туром, венчавшим двух- 
круговой первый этап, столичная 
дружина обиовляла рекорд Единой 
лиги ВТБ. Предсказуемо разменяв 
третий десяток победных поединков 
кряду, ЦСКА имеет возможность 
лишь упрочить солидное достижение. 


Конечно, мало кто сомневался, 
что предпоследний матч в «регуляр- 
ке» красно-синие довольно легко 
выиграют. В соперниках значился 
один из главных аутсайдеров — ка- 
захстанская «Астана». Встреча на 
паркете «Баскет Холла» в Крылат- 


ском таила всебе, по сути, два секре- 
та — с каким счётом в пользу хозяев 
завершится это противостояние 
и какими достижениями отметятся 
лидеры ЦСКА. С самого начала мо- 
сквичи принялись создавать отрыв, 
почти ничего не позволяя соперни- 
ку В стартовой четверти армейцы 
в два раза перебросали гостей — 
30:15. А на большой перерыв ушли, 
‘имея 60 набранных очков в активе. 
Понятно, что во второй половине 
нужно было только довести дело 


"ФОТО ПБК ЦСКА 


хотела в память о нём добиться же- 
лаемого результата на паркете «Ме- 
гаспорта». Всё же «Зенит» считается 
принципиальным соперником. Да 
‘и обеспечить себе приличный за- 
пас на второй этап (ЦСКА сыграет 
в сильнейшей шестёрке в два круга, 
при этом все очки, набранные на 
первом этапе, учитываются) было 
не лишним. С другой стороны, все 
прекрасно помнят жаркий седьмой 
поединок финальной серии про- 
шлого сезона. К тому же сине-бе- 
ло-голубые на этот раз пожаловали 
к красно-синим весьма заряженны- 
ми на непримиримую борьбу после 
неожиданного, даже сенсационного 
поражения от МБА (75:76 ОТ) в ми- 
‘нувшем туре. Хотя в этой схватке 
специалисты отдавали явное пред- 
почтение ЦСКА. 

Стартовые минуты при этом 
остались за питерцами, которые 
на площадке демонстрировали со- 
бранность и уверенность. К тому же 
проблемой красно-синих, помимо 
спортивной агрессии гостей, ста 
ли проблемы с точностью бросков. 
Врядли можно считать хоть в какой- 
то мере приемлемым показателем 
шесть набранных очков за пять ми- 
нуг — 6:16. Тем не менее армейцы 
нашли всебе силы и переломили ход. 
встречи, сумев к паузе настигнуть 
«Зенит» — 23:24. К большому пере- 
‘рыву соперники пришли вровень — 
43:43. Игра по-настоящему захва- 
тывала, но со стороны казалось, что 
москвичи в какой-то момент дода- 
вят оппонента. Так и вышло. Третья 
четверть прошла с преимуществом 
ЦСКА, к тому же у Каспера Уэйра 
круто полетели «трёхи», что сильно 
повлияло на настрой питерцев. Ну 
а заключительный отрезок стал для 
красно-синих лёгкой прогулкой. 


Второй этап турнира армейцы начнут 29 января 
домашним дерби с МБА 


до логического завершения. И всё- 
таки выбить сотню, что так нравит- 
ся болельщикам. В итоге — 100:72. 
Нуа Никола Милутинов заработал 
привычный дабл-дабл (15+11). 

18 января, за два дня до битвы 
с действующим чемпионом, испол- 
нилось 95 лет со дня рождения ве- 
ликого тренера и почётного прези- 
дента клуба Александра Яковлевича 
Гомельского. Конечно, команда 


Сборная Северного флота по хоккею порадовала домашние трибуны 


голевой феерией 


Анна ВИХРОВА. 


„Ледовой баталии на своей площадке 
сборной Северного флота пришлось 
ждать долго. До этого домашние 
встречи областного чемпионата 
по хоккею североморцы проводили 
в Мурманске. Крытая ледовая аре- 
на главной базы СФ хоть и основная 
для тренировок и встреч в рамках 
флотских турниров, но для проведе- 
ния официальных игр более высокого 
Уровия необходима сертификация. 
Оформление такого рода докумен- 
тов — процесс небыстрый. Но теперь 
он, к счастью, завершён. Первым го- 
стем на домашней площадке стала 
команда «Горняк» из Оленегорска. 


Сборная Северного флота — 
действующий чемпион области — 
всегда выходит на лёд в статусе фа- 
ворита. А поддержка трибун должна 
была дать североморцам дополни- 
тельную мотивацию. Однако сле- 
дует вспомнить, что в первом круге 
чемпионата флотским хоккеистам 
удалось победить оленегорцев лишь 
в овертайме. Поэтому спортеме- 
ны настраивались на непростое 
противостояние. Но сложной игра 
стала для «Горняка». Североморцы 
открыли счёт уже на второй минуте 
и продолжили атаковать. 

С реализацией моментов у хозя- 
ев проблем не возникло. После пер- 
вого периода вполне закономерным 
казался счёт 5:0. 

— Настроение отличное. Коман- 
да играет хорошо, и соперники тоже 


неплохое взаимодействие демон- 
стрируют. Сегодня лучше получа- 
ется реализовывать свои моменты. 
Нам не так важно, где играть, но 
приятнее чувствовать поддержку 
трибун, — поделился впечатления- 
ми в перерыве игрок сборной СФ, 
один из лидеров снайперской гонки 
чемпионата Ян Рабинович. 

Во втором периоде несколько 
‘раз пришлось вступить в игру вра- 
тарю сборной СФ, но распечатать 
ворота североморцев «Горняку» не 
удалось. А вот сборная флота отли- 
чилась ещё четырежды. На заклю- 
чительный перерыв команды ушли 


при счёте 9:0. 


Успех подопечных Эмила Райко- 
вича, оставшегося довольным тем, 
как команда сыграла во второй по- 
ловине, оказался закономерным — 
100:80. Отметим, что Алексей Швед 
повторил рекорд сезона по количе- 
ству результативных передач, отдав 
партнёрам 16 пасов. 

Второй этап турнира армейцы 
начнут домашним дерби с МБА 
в воскресенье, 29 января. 


этот гол уже не мог повлиять на ход 
оставшихся минут. Поймав кураж, 
флотские хоккеисты бросали по во- 
ротам гостей: пока диктор объявлял 
автора одной шайбы и ассистентов, 
североморцы забивали снова. В ито- 
те — 17:2 в пользу команды Северно- 
го флота. 

— В Оленегорск на наш пер- 
вый матч © «Горняком» мы 
приехали неполным составом. Не 
смогли настроиться на игру. Поэто- 
му та победа досталась нам непро- 
сто. Сегодня исправили прошлые 
ошибки, — прокомментировал игру 
хоккеист сборной СФ Максим Пу- 
жанский. 


С реализацией моментов у флотских хоккеистов 
проблем не возникло. После первого периода 
вполне закономерным казался счёт 5:0 


Когда хоккеисты выходили на 
третий период, один из болельци- 
ков флотской команды прокричал: 
«Парни, ждём от вас 15:0. И ка- 
залось, что такой исход встречи 
вполне возможен. Но оленегорцы 
буквально через минуту разрушили 
надежды болельщиков на «сухой» 
матч. При счёте 9:1 гости стали 
играть увереннее и организовали 
ещё пару опасных атак. Однако по- 
том вновь инициативу захватили 
североморцы, забросив очередные 
три шайбы. Одним точным по- 
паданием ответили соперники, но 


(Самая искренняя радость была 
в глазах мальчишек, которые приш- 
ли поддержать сборную СФ. Семи- 
летний Матвей Муравьёв сам игра- 
ст в хоккей и болеет за флотскую 
команду. 

В этом сезоне хоккеи- 
сты Северного флота крупно 
обыграли ХК «Апатиты» — 12:3, 
«КолАтом» 12:2, «Мурман 
КСШОР» — 14:2, но первая игра на 
домашнем льду стала самой резуль- 
тативной. И пусть на ноль сыграть 
не удалось, но «заказ» трибун на раз- 
ницув 15 шайб команда выполнила. 


ФОТО АВТОРА 


ИА КАЛЕЙДОСКОП 
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ДУШЕВНО 


В Театре Армии в рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» 
исполнили мечту юной москвички 


Ирина ПАВЛЮТКИНА х 


Такая акция проводится уже в пя- 
тый раз. Нынче она стартовала 
10 ноября прошлого года и прод- 
лится до 28 февраля 2023 года. 
Принять участие в ней и ис- 
полнить желания детей может 
каждый. 


В этом добром деле, конеч- 
но, принимает участие и Мини- 
стерство обороны Российской 
Федерации. Акция проводится 
в воинских частях и военных 
гарнизонах в разных регионах 
страны, в учреждениях культуры 
военного ведомства. К ней при- 
соединились не только военнос- 
лужащие, но и члены их семей, 
гражданский персонал военного 
ведомства. 

На днях заместитель мини- 
стра обороны Российской Феде- 
рации — руководитель аппарата 
министра обороны Российской 
Федерации  генерал-полковник 
Юрий Садовенко в рамках Все- 
российской  благотворительной 
акции «Ёлка желаний» исполнил 
мечту юной москвички Алексан- 
дры, организовав ей посещение 
Центрального — академического 
театра Российской Армии. Са- 
шенька очень хотела побывать 
за кулисами театра и встретить- 
ся с его актёрами. Больше узнать 
о главном военном театре стра- 
ны, расположенном в красивей- 
шем здании в форме звезды на 


Суворовской площади столицы, 
оего славной истории. 

Всё, что так или иначе связа- 
но в нашими Вооружёнными Си- 
лами, для Саши очень важно. Как 
рассказала её мама Светлана, оба 
деда девочки воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны, 


ТВЕТСТВЕННО 


[ОТВЕТСТВЕННО 000 ДП АЗйбОН 
Как создавался вартановский задел 


23 января исполняется 100 лет со дня рождения генерал-лейтенанта Оганеса Мисаковича Вартанова 


Роман БИРЮЛИН х 


В ХТ веке как уже само собой 
разумеющееся ‘воспринимается 
эвакуация техники с поля боя, её 
ремонт и возвращение в строй. 
В настоящий момент существу- 
ет множество способов для её 
транспортировки в мастерские, 
где её обслужат квалифицирован- 
ные и в большинстве случаев ди- 
пломированные специалисты. Как 
несложно догадаться, это всё не 
появилось в одночасье, это резуль- 
тат длительной и кропотливой 
‘работы. Одним из первых за эту 
тяжелейшую работу взялся гене- 
`рал-лейтенант Оганес Вартанов. 


Будущий военачальник ро- 
дился в Тбилиси. В 1920-е годы 
семья Оганеса Мисаковича часто 
переезжала. Тбилиси, казацкие 
станицы Кубани, потом Кизляр. 
Там маленький Оганес пошёл 
в русскую школу и, несмотря на 
совсем юный возраст, выделялся 
среди сверстников пристрастием 
к чтению приключенческих ро- 
манов Майна Рида и Фенимора 
Купера. 

В 1935 году семья осела в Ор- 
джоникидзе (нынешнем Влади- 
кавказе). Там же в 16 лет Оганес 
принял важное решение — по- 
ступать в военное училище. Не- 
смотря на то что время было не- 
спокойное, мать не возражала 
сыну, а наоборот, верила, что 
таланты Оганеса смогут сполна 
раскрыться в армии. Выбор пал 
на училище, которое с 1940 года 
называлось 1-е Орджоникидзев- 
ское Краснознамённое пехотное 
со сроком обучения два года. 


Окончив училище в июне 
1941 года, будущий генерал-лей- 
тенант Вартанов был направлен 
в Киевский особый военный 
округ, которому буквально через 
несколько дней одному из пер- 
вых предстояло принять бой. Од- 
нако за несколько дней до войны 
Оганес едва не погиб. На учениях 
один из красноармейцев обронил 
в окопе гранату. Оганес не рас 
терялся и мгновенно выбросил 
её за бруствер. Таким образом, 
молодой командир спас жизнь не 
только себе, но и сослуживцам. 
Героический поступок был отме- 
чен командованием части. 

Война для Оганеса Мисако- 
вича началась 24 июня 1941 года, 
когда взвод бронеавтомобилей 
под его командованием принял 
первый бой. Отметим, что взвод 
Вартанова, который он называл 
походной летучей мастерской, 
был укомплектован  высоко- 
классными  специалистами-ре- 
монтниками, призванными из 
запаса с заводов, машинно-трак- 
торных станций и из колхозных 
мастерских. Это были специали- 
сты на все руки, готовые выпол- 
нить любую операцию с закры- 
тыми глазами. 

Закончилась же Великая 
Отечественная война для Ога- 
неса Вартанова в мае 1945 года 
в Чехословакии, где он в 22 года 
встретил Победу начальником 
автомобильной службы дивизии. 

Боевого опыта за плечами 
у участника войны набралось 
предостаточно. Чтобы попол- 
нить багаж теоретических зна- 
ний, Оганес Мисакович в 1946 
году поступил в Ленинградскую 


они орденоносцы, у бабушек был 
свой фронт — трудовой. Родной 
брат Саши добровольно прини- 
мает участие в специальной во- 
енной операции, служит в мото- 
стрелковых войсках, отправился 
на передовую сам, потому что 
в семье понятия «патриотизм» 


высшую военную автомобиль- 
ную школу. После её окончания 
офицера ждала служба на различ- 
ных должностях в Северо-Кав- 
казском военном округе, а затем 
учёба в Военно-транспортной 
академии. В 1955 году после сё 
окончания Вартанова направили 
в Орджоникидзе, где в то время 


автомобиль- 
ное училище. Оганес Мисакович 


дислоцировалось 


принял дела и должность заме- 
стителя начальника училища по 
технической части. 

В 1960 году офицер получил 
назначение в Группу советских 
войск в Германии на должность 
заместителя командира дивизии 
по технической части, затем на- 
чальника автомобильной службы 
армии, в которой прослужил до 
1964 года. В тот год с западных ру- 
бежей Организации Варшавского 


и «Отечество» прочно связаны. 
Сводный брат девочки тоже име- 
ет прямое отношение к силовым 
структурам. Саша в следующем 
учебном году будет учиться в ка- 
детском классе, это её личное же- 
лание. Как будет дальше, пока не 
знает. Саша — натура творческая, 


договора ему пришлось переехать 
на восточные: его назначили на- 
чальником автомобильной служ- 
бы Дальневосточного военного 
округа. 

В 1968 году Вартанову было 
присвоено звание генерал-майо- 
ра, ав 1970-м его назначили на- 
чальником Управления ремонта — 
заместителем начальника ЦАВТУ. 

Под общим руководством 
генерал-лейтенанта Оганеса 
Вартанова находилось 56 ав- 
торемонтных заводов по всей 
стране и за её пределами. Они 
производили около 60 тысяч ка- 
питальных ремонтов автомоби- 


великолепно рисует, занимается 
музыкой и во всё, чем занимает- 
ся, вкладывает душу. 

Посещение театра Алексан- 
дру настолько поразило, что, как 
рассказала её мама, она не спала 
до двух часов ночи, всё говорила, 
что такие впечатления — на всю 
жизнь. 

В ЦАТРА гостям всегда рады. 
Особенно таким. Для Алексан- 
дры и сё мамы Светланы не толь- 
ко провели экскурсию по театру, 
для них была подготовлена на- 
сыщенная программа: экскурсия 
по музею с рассказом о значи- 
мых событиях и людях в истории 
Театра Армии, тесно связанных 


А нынешняя мечта Алексан- 
дры — увидеть театр изнутри — 
уже сбылась! 

«Спасибо за такой яркий 
день, спектакль невероятный, 
мы смеялись, переживали вме- 
сте с героями. Сам театр такой 
огромный, имне удалось узнать 
его совсем с другой стороны: по- 
бывала за кулисами, в гримёрках, 
даже внутри декораций! Очень 
хочу прийти в тсатр ещё не один 
раз, расскажу о нём своим дру- 
зьям. Спасибо Юрию Эдуардови- 
чу Садовенко за то, что исполнил 
мою мечту» — с восторгом ска- 
зала Сашенька по завершении 
своего волшебного путешествия 


Во Всероссийской благотворительной 
акции «Ёлка желаний» принимает участие 
и Министерство обороны Российской Федерации 


с жизнью всей страны. Впечатли- 
ла прогулка по закулисью: гости 
заглянули в репетиционный зал, 
изучили декорации, сценические 
круги, устройство самой боль- 
шой театральной сцены Европы, 
включая трюм с элементами кре- 
пежа настоящего военного ко- 
рабля, подобно которому нет ни 
в одном театре. Познакомились 
с помощником режиссёра спек- 
такля, который потом Саша с ма- 
мой с удовольствием посмотре- 
ли. Они перед этим даже зашли 
в гримёрки — артисты как раз го- 
товились к выходу на сцену и по- 
казали Александре, как правиль- 
но надевать парик, накладывать 
грим, работать с реквизитом. 

И дальше гостей ждал «Лету- 
чий корабль» — мюзикл на музы- 
ку Максима Дунаевского о мечте, 
которая обязательно сбудется. 


Учитывая потребность в про- 
ектно-технологических раз- 
работках новых ремонтных 
заводов, реконструкции и р 
ширении действующих, а так- 
же для освоения ремонта новых 
марок военной автомобильной 
техники в 1978 году 76-е авто- 
тракторное конструкторско- 
технологическое бюро (АКТБ) 
переформировали в 29-й Кон- 
структорско-технологический 
центр (автомобильной техники) 
Министерства обороны (29-й 
КТЦ (АТ) МО). 

Кадры готовили путём про- 
ведения ежегодных научно-прак- 


в театральный мир. 

И это было ещё не всё: по- 
том Сашу и маму угостили чаем 
с разными вкусными кушанья- 
ми, и они смогли пообщаться 
с артистами, которых только 
что видели на сцене в спекта- 
кле. А ещё гостям вручили по- 
дарки от имени министра обо- 
роны Российской Федерации 
и памятную открытку с добрыми 
пожеланиями. 

Надо сказать, что Централь- 
ный академический театр Рос- 
сийской Армии всегда был 
и остаётся на передовой добрых 
дел. И с радостью принял участие 
в замечательной акции «Ёлка же- 
ланий». 

Кстати, в её рамках только 
на конец декабря 2022 года свою 
мечту удалось исполнить уже бо- 
лее 59 тысячам человек. 


подвижные мастерские стали 
выпускаться в этих кузовах с ав- 
тономным электропитанием, ос- 
нащённые оборудованием, при- 
способлениями и инструментом 
для обслуживания и ремонта ав- 
томобилей, гусеничных машин, 
многоосных автомобилей и спе- 
циальных шасси. 

Нельзя не отметить, что в то 
время в Главном автомобильном 
управлении (ГЛАВТУ) МО СССР 
были разработаны и изготавли- 
ваются по сей день эвакотягачи 
и машины технической помощи 
на шасси «Урала» и КамАЗа. Кро- 
ме того, впервые в Вооружённых 
Силах были изготовлены ком- 
плекты войсковых подвижных 
авторемонтных средств типа 
ПАРМ-1, ПАРМ-3. 

Причём хорошую  эффек- 
тивность эта техника проде- 
монстрировала как 40 лет назад 


Благодаря организаторскому и командному таланту генерал-лейтенанта 
Оганеса Вартанова в Вооружённых Силах была создана и всесторонне 
испытана стройная система эвакуации и восстановления автомобильной 
техники с целью поддержания заданного уровня боевой готовности войск 


лей и гусеничных машин, более 
100 тысяч двигателей и 180 тысяч 
агрегатов. При этом практически 
на каждом заводе были снесены 
старые и возведены новые кор- 
пуса, оснащённые современным 
технологическим оборудовани- 
ем, станками, грузоподъёмны- 
ми средствами и конвейерами, 
а также нестандартным обору- 
дованием, которое сейчас при- 
нято называть  робототехни- 
кой. Для сокращения текучести 
и укомплектования предприятий 
высококвалифицированными 
специалистами и инженерно- 
техническими работниками для 
них строились жилые дома. 


тических семинаров по вопросам 
авторемонтного производства. 
Плюс ко всему на автомобильном 
факультете Военной академии 
тыла и транспорта функциониро- 
вали курсы повышения квалифи- 
кации перспективных начальни- 
ков отделов, главных инженеров 
и начальников окружных авторе- 
монтных заводов. 

Велика заслуга Оганеса Ми- 
саковича и в развитии под- 
вижных средств технического 
обслуживания, ремонта и эва- 
куации. При нём были разрабо- 
таны и приняты на вооружение 
унифицированные, облегчённые 
кузова-фургоны. Более того, 


в Афганистане, во время ликви- 
дации последствий землетрясения 
в Спитаке, во время чеченской 
кампании, так и в специальной во- 
енной операции на Украине. 

Таким образом, благодаря ор- 
ганизаторскому и командному 
таланту генерал-лейтенанта Ога- 
неса Вартанова, завершившего 
военную службу в 1986 году, в Во- 
оружённых Силах была создана 
и всесторонне испытана строй- 
ная система эвакуации и вос- 
становления автомобильной 
техники с целью поддержания 
заданного уровня боевой готов- 
ности войск. Она оправдывает 
‘себя и в наше время. 


23 ливаря 2023 года исполняется 
85 лет заслуженному деятелю на- 
уки РФ, доктору медицинских наук 
генерал-майору медицинской служ- 
бы в отставке Павлу Георгиевичу 
Брюсову. 


П.Г Брюсов после окончания 
в 1961 году Львовского медицин- 
ского института был призван в Во- 
оружённые Силы и проходил служ- 
бу в Дальневосточном военном 
округе начальником медпункта, 
старшим врачом полка. В 1970 году 
окончил клиническую ординатуру 
на кафедре госпитальной хирур- 
гии Военно-медицинской ака- 
демии имени С.М. Кирова и был 
назначен ординатором отделения 
торакально-сосудистой хирургии 
Главного военного клинического 
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госпиталя имени Н.Н. Бурден- 
ко, где прошёл путь до главного 
хирурга госпиталя — заместителя 


главного хирурга Министерства 
обороны СССР, 

В 1989—1998 годах Павел Ге- 
оргиевич был главным хирургом 
Министерства обороны. Одно- 
временно в 1990—1993 годах воз- 
главлял кафедру военно-полевой 
хирургии  военно-медицинского 
факультета при Центральном ин- 
ституте усовершенствования вра- 
чей, ав 1993—1998 годах — кафедру 
хирургии Государственного инсти- 
тута усовершенствования врачей 
Минобороны России. 

Павел Брюсов — участник бое- 
вых действий, он организовывал 
хирургическую помощь в воору- 
жённых конфликтах на террито- 
рии СНГв 90-х годах ХХ столетия. 
Павел Георгиевич разработал со- 
временную доктрину военно-по- 


левой хирургии, стоял у истоков 
зарождения в стране экстремаль- 
ной медицины. 

По завершении военной служ- 
бы П.Г Брюсов работал главным 
научным сотрудником (главным 
хирургом) Всероссийского цен- 
тра медицины катастроф ВЦМК 
«Защита», руководил кафедрами 
онкологии и хирургии Государ- 
ственного института усовершен- 
ствования врачей. В настоящее 
время Павел Георгиевич — про- 
фессор кафедры хирургии с кур- 
сом онкологии филиала Военно- 
медицинской академии имени 
С.М. Кирова (Москва) и хирург- 
консультант Главного военного 
клинического госпиталя имени 
Н.Н. Бурденко. 


тор 860 трудов, в том числе 17 мо- 
нографий, лауреат государствен- 
ных премий СССР (1988 г.) и РФ 
(1997 г), международной премии 
имени Дебейки по военно-поле- 
вой хирургии. Павел Георгиевич 
‘неоднократно выступал с докла- 
дами на всемирных конгрессах 
хирургов во многих странах мира, 
отстаивая приоритеты отечествен- 
ной военной хирургии. В 2018— 
2022 годах был национальным 
представителем России в Между- 
‘народном обществе хирургов (1$5/ 
$1С). На протяжении 20 лет фа- 
милия П.Г Брюсова неизменно 
включалась в зарубежные спра- 
вочные издания Уо’5 УТо ш Ше 
Мона и УМВо’5 УПо т Месте апа 
Неасаге. Под руководством Брю- 
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Среди наград Павла Георгие- 
вича ордена «За военные заслу- 
ги», Трудового Красного Знамени, 
«За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССРь Ш степени, медаль 


«За отвагу». 
Руководство Главного во- 
енно-медицинского — управле- 


ния Министерства обороны РФ, 


филиала Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова 
(Москва), редакционная кол- 
легия «Военно-медицинского 
журнала», совет объединения 
ветеранов военно-медицинской 
службы, товарищи и ученики 
сердечно поздравляют Павла 


Георгиевича Брюсова с юбилеем, 
желают сему крепкого здоровья, 
счастья и дальнейших творческих 


Павел Брюсов — автор и соав- сова защищены 64 диссертации. = успехов. 
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